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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 

19 Απριλίου 2005 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΥ6α/ Γ.Π.73754/ 
24.7.2002 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 
984/31.7.2002). 1 

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 8130 /30.12.2003 Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1952/Β/30.12.2003).. 2 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθ. ΔΥ6α/οικ. 38611 (1) 

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΥ6α/ Γ.Π.73754/24.7.2002 

Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 984/31.7.2002). 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 7 του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκο¬ 
μείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ.Π. και άλλες 
διατάξεις». 

2. Το άρθρο 13 του Ν. 3297/2004 «Συνήγορος του Κα¬ 
ταναλωτή - Ρύθμιση θεμάτωντου Υπουργείου Ανάπτυξης 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 259/23.12.2004). 

3. Του άρθρου 29Ατου Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/Α) όπως προστέθηκε με 
το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α) και αντικατα- 
στάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 
38/Α). 

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76/Α) όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση του 
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο 
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/Α). 

6. Την υπ’ αριθμ. 14650/Δ10Ε85/17.3.2004 (ΦΕΚ519/Β/ 
2004) Κοινή Υπουργική Απόφαση του Πρωθυπουργού και 


του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονο¬ 
μικών». 

7. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ/19/4889/24.3.2004 (ΦΕΚ 528/ 
Β/26.3.2004) Κοινή Υπουργική Απόφαση του Πρωθυ¬ 
πουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Περί Ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης». 

8. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./73754/24.7.2002 Κοινή 
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 984/Β/31.7.2002) για τον κα¬ 
θορισμό ανώτατης τιμής προμήθειας χωρίς διαγωνισμό 
υλικών οστεοσύνθεσης, γναθοπροσωπικής χειρουργι¬ 
κής, βηματοδοτών, απινιδωτών και υλικών γναθοχειρουρ- 
γικής. 

9. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ.3936/15.1.2003 Κοινή 
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 44/Β/22.1.2003) για την τρο¬ 
ποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. ΔΥ6α/ 
Γ.Π./73754/ 24.7.2002 Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
(ΦΕΚ 984/31.7.2002). 

10. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ.44137/9.5.2003 Κοινή 
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 627/Β/20.5.2003) για την πα¬ 
ράταση ισχύος της υπ’ αριθμ. ΔΥ6α/73754/24.7.2002 Κοι¬ 
νής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 984/Β/31.7.2002). 

11. Το γεγονός της ανάγκης εξορθολογισμού των δα¬ 
πανών της προμήθειας των κατωτέρω υλικών. 

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ- 
καλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ¬ 
πολογισμού, αποφασίζουμε: 

Οι ανώτατες τιμές, μη συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α., υλικών οστεοσύνθεσης, γναθοπροσωπικής χει¬ 
ρουργικής, βηματοδοτών-απινιδωτών, ηλεκτροδίων και 
υλικών καρδιοχειρουργικής, όπως καθορίστηκαν με τη 
υπ’ αριθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./73754/24.7.2002 Κοινή Υπουργική 
Απόφαση (ΦΕΚ 984/Β/31.7.2002), όπως αυτή τροποποιή¬ 
θηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθμ. ΔΥ6α/ 
Γ.Π./οικ.3936/ 15.1.2003 (ΦΕΚ 44/Β/22.1.2003) και υπ’ 
αριθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ.44137/ 9.5.2003 (ΦΕΚ 984/Β/ 
31.7.2002), μειώνονται σε ποσοστό είκοσι περίπου επί 
τοις εκατό (20%) και στρογγυλοποιούνται προς τις κατώ¬ 
τερες ακέραιες μονάδες/πεντάδες/δεκάδες. 

Οι ανώτατες τιμές των υλικών που προκύπτουν από τη 
μείωση αυτή αναφέρονται στα συνημμένα (29) φύλλα και 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Στις εν λόγω νέες τιμές ή στις χαμηλότερες που θα προ- 
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κύψουν από τη διαγωνιστική διαδικασία που θα πρέπει να 
γίνει άμεσα και να συνταχθεί σχετική σύμβαση, θα παρέ¬ 
χεται πρόσθετη έκπτωση 5% εφόσον τα εκδιδόμενα τιμο¬ 
λόγια εξοφληθούν εντός 90 ημερών από την αποδεδειγ¬ 
μένη ημερομηνία παράδοσης και παραλαβής αυτών και 
υπό την προϋπόθεση ότι έχει συντελεστεί η οριστική πα¬ 
ραλαβή των υλικών. 

Η παρούσα ισχύει από 1.5.2005 μέχρι 31.12.2006. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν ως έχουν, οιαναφερόμενες απο¬ 
φάσεις. 


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 12 Απριλίου 2005 

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Π. ΔΟΥΚΑΣ I. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗΣ 

Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ 
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Α/Α 


Α/Α ΦΕΚ 
984/02 


Υλικά Οστεασύνθεσης 


Τιμή 

σε Ευρώ 


Υλικά Εσωτερικής Οστεοσϋνθεσης 


] 


1 Α. 

2 Αία. 

3 Αΐβ. 

4 Α2α. 

5 Α2β. 

6 Α3α. 

7 Α3β. 

8 Α4α. 

9 Α4β. 

10 Α5α. 


Πλάκες για μεγάλα κατάγματα 

Πλάκες αυτοσυμπιέζουσες (5θίί <3θΓτιρΓ65δίη9 ΡΙαΙβδ) Φαρδιές , τύπου Α.Ο.,από ανοξείδωτο χάλυβα 
Πλάκες αυτοσυμπιέζουσες (δθΐί <3θΓηρΐ"θδδίη9 ΡΙδίθδ) φαρδιές , τύπου Α.Ο., από κράμα Τί από 5 έως 18 οπών 
περίπου , πάχους 3,5 - 5 ΜΜ περίπου, που να δέχονται βίδες οογϊϊοθΙ με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 4,5 ΜΜ και 
ΟδποθΙΙουδ 6,5 Μ Μ σε πλήρη σειρά μεγεθών. 

Πλάκες αυτοσυμπιέζουσες (5βίί €οΐΎΐρι·6δδϊη9 ΡΙθϊβδ) στενές τύπου Α.Ο από ανοξείδωτο χάλυβα 
Πλάκες αυτοσυμπιέζουσες (5βίί 0θΓπρΓθδδίπ9 Ρί3ΐβδ) Φαρδιές , τύπου Α.Ο., από κράμα Τί από 2 έως 18 οπών 
περίπου , πάχους 3,6 - 4,5 ΜΜ περίπου, που να δέχονται βίδες οοιΤίοαΙ με εξαγωνική κεφαλή, διαμέτρου 4,5 ΜΜ 
και ΟθποθΙΙουδ 6,5 Μ Μ σε πλήρη σειρά μεγεθών. 

Πλάκες Λ /ι του κύκλου, τύπου Α.Ο. από ανοξείδωτο χάλυβα 

Πλάκες αυτοσυμπιέζουσες (δβίί 0οπΊρΓβδ5ϊη9 ΡΙαϊβδ) Φαρδιές , τύπου Α.Ο., από κράμα Τί από 2 έως 12 οπών 
περίπου , πάχους 1 ΜΜ περίπου, που να δέχονται βίδες οοιΤίοβί με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 4,5 ΜΜ και 
ΟθποβΙΙουδ 6,5 ΜΜ σε πλήρη σειρά μεγεθών. 

Πλάκες επιμηκύνσεως (ΙβηςίΡίΘηϊπο ρΐθΐθδ), στενές και φαρδειέςτυπού Α.Ο απο ανοξείδωτο χάλυβα 
Πλάκες επιμηκύνσεως (Ι_θη 9 ίΙΐθηίη 9 ΡΙθίοδ) στενές και φαρδειές τύπου Α.Ο., από κράμα Τί από 8 έως 10 οπών , 
πάχους 4 ΜΜ περίπου, που να δέχονται βίδες εοιΤίοδΙ με εξαγωνική κεφαλή, διαμέτρου 4,5 ΜΜ και ΟαποθΙΙουδ 
6,5 Μ Μ σε πλήρη σειρά μεγεθών. 

Πλάκες Τ τύπου Α.Ο απο ανοξείδωτο χάλυβα 


99 

145 

76 

100 

40 

44 

46 

62 

125 


Πλάκες Τ τύπου Α.Ο., από κράμα Τί πάχους 2 ΜΜ περίπου,από 3 έως 10 οπών περίπου, που να δέχονται βίδες 
ςοΓϋεθΙ, με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 4,5 ΜΜ και ΟθπσβΙΙουδ 6,5 Μ Μ σε πλήρη σειρά μεγεθών. 


160 


12 Α6α. Πλάκες Τ βυϊίχθδδ τύπου Α.Ο πάχους 2 ΜΜ περίπου, απο 4 εως 8 οπών περίπου, απο ανοξείδωτο χάλυβα 


140 


Πλάκες Τ όυίίχθδδ τύπου Α.Ο πάχους 2 ΜΜ περίπου, απο 4 εως8 οπών περίπου, από κράμα Τί που να δέχονται 
βίδες ΟοιΊϊοθΙ με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 4,5 Μ Μ και 03πεβΙΙουδ 6,5 Μ Μ σε πλήρη σειρά μεγεθών 


14 Α7α. 

15 Α7β. 

16 Α8α. 

17 Α8β. 

18 Α9α. 

19 Α9β. 

20 Α10α. 

21 ΑΙΟβ. 

22 Α11α. 


Πλάκες Ι_ δεξιές-αριστερές, τύπου Α.Ο., απο 3 εως 8 οπών περίπου απο ανοξείδωτο χάλυβα , 

Πλάκες 1_ δεξιές-αριστερές, τύπου Α.Ο., απο 3 εως 8 οπών περίπου, απο κράμα Τί που να δέχονται βίδες ΟοιΐίοθΙ 
με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 4,5 Μ Μ και ΟβποθΙΙουδ 6,5 Μ Μ σε πλήρη σειρά μεγεθών. 

Πλάκες σε σχήμα κουταλιού (εροοπ ρίθΐβ), τύπου Α.Ο., πάχους 2 ΜΜ περίπου, απο 5 εως 8 οπών περίπου από 
ανοξείδωτο χάλυβα 

Πλάκες σε σχήμα κουταλιού (εροοπ ρΐ3ΐβ), τύπου Α.Ο., πάχους 2 ΜΜ περίπου, απο 5 εως 8 οπών περίπου απο 
κράμα Τί, που να δέχονται βίδες Οοιίίοβί με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 4,5 ΜΜ και Οβηοθίίουδ 6,5 Μ Μ σε 
πλήρη σειρά μεγεθών (Τεμ.10) 

Πλάκες κονδύλων όυΐΐΐθδδ δεξιές-αριστερές, πάχους περίπου 5 ΜΜ, τύπου Α.Ο., απο 7 εως 13 οπών περίπου 
απο ανοξείδωτο χάλυβα 

Πλάκες κονδύλων βυϊϊΓθδδ δεξιές-αριστερές, πάχους περίπου 5ΜΜ, τύπου Α.Ο., απο 7 εως 13 οπών περίπου απο 
κράμα Τί, που να δέχονται βίδες <3οι1:ίθ3ΐ με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 4,5 Μ Μ και ΟβηοθΙΙουδ 6,5 Μ Μ σε 
πλήρη σειρά μεγεθών. 

Πλάκες κονδύλων κνήμης όυίΐτθδδ ανατομικές δεξιές-αριστερές τύπου Α.Ο πάχους 5 ΜΜ των 7-13 οπών από 
ανοξείδωτο χάλυβα 

Πλάκες κονδύλων κνήμης όυίίΓθδδ ανατομικές δεξιές-αριστερές τύπου Α.Ο πάχους 5 ΜΜ των 7-13 οπών απο 
κράμα Τί που να δέχονται βίδες Οοιΐίοαί με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 4,5 Μ Μ και ΟαποβΙΙουε 6,5 Μ Μ σε 
πλήρη σειρά μεγεθών 

Πλάκες οοβΓ3-Ηβ3ά, Α.Ο πάχους 5 ΜΜ των 7-11 οπών απο ανοξείδωτο χάλυβα που να δέχονται βίδες ΟοιΤ^Ι με 
εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 4,5 Μ Μ και Ο3ποθ1ίου5 6,5 ΜΜ σε πλήρη σειρά μεγεθών από ανοξείδωτο χάλυβα 


110 

145 

115 

130 

210 

240 

210 

240 

125 


23 Α11β. 

24 Α12α. 

25 Α12β. 

26 Α13α. 

27 Α13β. 

28 Α14α, 

29 Α 14β, 


Πλάκες <:οΙ3Γ3~Ηθ3οΙ, Α.Ο πάχους 5 ΜΜ των 7-11 οπών απο ανοξείδωτο χάλυβα που να δέχονται βίδες ΟοιΤίθ3ί με 
εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 4,5 Μ Μ και ΟαποβΙΙουε 6,5 Μ Μ σε πλήρη σειρά μεγεθών από κράμα τιτανίου 

Πλάκες σε σχήμα αγκίστρου τύπου Α.Ο πάχους 6,5 ΜΜ περίπου, των 4 οπών απο ανοξείδωτο χάλυβα 

Πλάκες σε σχήμα αγκίστρου τύπου Α.Ο πάχους 6,5 Μ Μ περίπου, των 4 οπών απο κράμα Τί, που να δέχονται 
βίδες ΟοιΙίοβΙ με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 4,5 Μ Μ και ΟδποθΙΙουδ 6,5 Μ Μ σε πλήρη σειρά μεγεθών. 

Πλάκες ανακατασκευής (ΓθοοηεΐΓυοίίοπ) ευθείες & κυρτές τύπου Α.Ο πάχους 2,8 Μ Μ περίπου, απο 3 εως 18 
οπών περίπου, απο ανοξείδωτο χάλυβα 

Πλάκες ανα κατασκευής (ΓθοοηδϊΓυοίίοπ) ευθείες & κυρτές τύπου Α.Ο πάχους 2,8 Μ Μ περίπου, απο 3 εως 18 
οπών περίπου, απο κράμα Τί, που να δέχονται βίδες Οοιΐίοβί με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 4,5 Μ Μ και 
θ3ΠθβΙΙου5 6,5 Μ Μ σε πλήρη σειρά μεγεθών . 

Πλάκες πολλαπλών καταγμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα 
Πλάκες πολλαπλών καταγμάτων από κράμα Τί 


135 

165 

170 

190 

220 

215 

260 


Β1. 

30 1. 


31 

2. 

32 

3. 

33 

3α. 

34 

3β· 

35 

4α. 

36 

4β. 

37 

5α. 

38 

5β· 


Υλικά Οστεοσύνθεσης ισχίου-κονδύλων 

Ολισθαίνων ήλος ισχίου (διαφόρου μήκους ) με πλάκα 3 οπών ( διαφόρων γωνιών) και βίδα 
για δ ιατροχα ντήρια κατάγματα ισχίου (όλο το δθϊ ) από ανοξείδωτο χάλυβα 
Σημείωση : εάν χρησιμοποιηθεί πλάκα περισσοτέρων οπών τότε θα χρεώνεται επιπλέον ανά 
Ολισθαίνων ήλος ισχίου (διαφόρου μήκους ) με πλάκα 3 οπών ( διαφόρων γωνιών) και βίδα 
για διατροχαντήρια κατάγματα ισχίου (όλο το δθΐ ) από κράμα Τι 

Σημείωση : εάν χρησιμοποιηθεί πλάκα περισσοτέρων οπών τότε θα χρεώνεται επιπλέον ανά 
Οδηγός για τον ολισθαίνοντα ήλο (δικαιολογείται μόνο ένας οδηγός κάθε φορά) 

Ολισθαίνων ήλος ισχίου μόνον, όλα τα μήκη 
Βίδα συμπίεσης του ήλου μόνον 

Πλάκες ϋγηθΓηίο Ηίρ δτενν ρΙβΐθδ τύπου Α.Ο με γωνία 90°από ανοξείδωτο χάλυβα 
Πλάκες Ογη3ηΊϊο Ηίρ 5τβνν ρίβΐβδ τύπου Α.Ο με γωνία 90°απο κράμα Τί 
Πλάκες ϋγπΒπιίο Ηίρ 5τθνν ρίβίθδ τύπου Α.Ο με γωνία 95° από ανοξείδωτο χάλυβα 
Πλάκες ΟγηθΓηίο Ηίρ δτθνν ρίβΐθδ τύπου Α.Ο με γωνία 95° από κράμα Τί 


συμπίεσης του ήλου 

255 

οπή 

20 

συμπίεσης του ήλου 

280 

οπή 

21 


12 


110 


16 


220 


295 


220 


295 
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Α/Α 


Α/Α ΦΕΚ 
984/02 


Υλικά Οστεασύνθεσης 


Τιμή 

σε Ευρώ 


39 Β2.1α. 

40 Β2.1β. 

41 Β2.2. 

42 Β2.3. 

43 Β2.4. 

44 Β2.5. 


Πλήρες σύστημα ολισθαϊνοντος ήλου για υπέρ κονδύλια κατάγματα, με πλάκα * 6 οπών (90-95 μοιρών), ήλο και 
συμπιεστική βίδα (ολόκληρο το σετ) πλήν βιδών φλοιού από ανοξείδωτο χάλυβα 

Πλήρες σύστημα ολισθαϊνοντος ήλου για υπέρ κονδύλια κατάγματα, με πλάκα * 6 οπών (90-95 μοιρών), ήλο και 

συμπιεστική βίδα (ολόκληρο το σετ) πλήν βιδών φλοιού από κράμα τιτανίου 

Εάν χρησιμοποιηθεί πλάκα περισσοτέρων οπών, επιπλέον χρέωση για κάθε οπή πέραν των έξι 

Οδηγός για τον ολισθαίνοντα ήλο (ανά οδηγό) 

Ολισθαίνων ήλος για υπερκονδύλια κατάγματα μόνον, όλα τα μήκη 
Βίδα συμπίεσης του ήλου μόνον 
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45 Β3α. 

46 Β3β. 

47 Β4α. 

48 Β4β. 

49 Β5α. 

50 Β5β. 

51 Β6α. 

52 Β6β. 

53 Β7α. 

54 Β7β. 


Πλάκες σταθερής γωνίας 95° (βίθάθ ρίβίθδ) τύπου Α.Ο. πάχους 5,6 ΜΜ περίπου, που μπορεί να κυμαίνονται των 
5 εως 18 οπών περίπου, και μήκους όΐοάβ που μπορεί να κυμαίνονται απο 50 εως 80 ΜΜ περίπου, απο 
ανοξείδωτο χάλυβα 

Πλάκες σταθερής γωνίας 95° (όΐεόβ ρίθίβδ) τύπου Α.Ο. πάχους 5,6 Μ Μ περίπου, που μπορεί να κυμαίνονται των 
5 εως 18 οπών περίπου, και μήκους Νδάβ που μπορεί να κυμαίνονται απο 50 εως 80 ΜΜ περίπου, απο κράμα Τί, 
που να δέχονται βίδες Οοτΰοθί με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 4,5 Μ Μ και ΟθπεβΙΙουδ 6,5 Μ Μ σε πλήρη σειρά 
μεγεθών. 

Πλάκες σταθερής γωνίας 95°, (βίθάβ ρίθίβε) για εφήβους, τύπου Α.Ο. πάχους 5,3 Μ Μ περίπου, που μπορεί να 
κυμαίνονται των 8 εως 10 οπών περίπου, και μήκους όΐ3άθ που μπορεί να κυμαίνονται απο 40 εως 70 Μ Μ 
περίπου, απο ανοξείδωτο χάλυβα 

Πλάκες σταθερής γωνίας 95°, (όίοάβ ρί3ίβε) για εφήβους, τύπου Α.Ο. πάχους 5,3 Μ Μ περίπου, που μπορεί να 
κυμαίνονται των 8 εωςΙΟ οπών περίπου, και μήκους όΐβάε που μπορεί να κυμαίνονται απο 40 εως 70 Μ Μ 
περίπου, απο κράμα Τί που να δέχονται βίδες ΟογϊιοθΙ με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 4,5 Μ Μ και ΟθποθΙΙουε 
6,5 Μ Μ σε πλήρη σειρά μεγεθών. 

Πλάκες σταθερής γωνίας 130° (όίοάβ ρίοΐοε) τύπου Α.Ο. πάχους 5,6 ΜΜ περίπου, που μπορεί να κυμαίνονται 
των 4 εως12 οπών περίπου, και μήκους όίβάβ που μπορεί να κυμαίνονται απο 50 εως 90 Μ Μ περίπου, απο 
ανοξείδωτο χάλυβα 

Πλάκες σταθερής γωνίας 130° (ΒΙβάθ ρίβίβε) τύπου Α.Ο. πάχους 5,6 Μ Μ περίπου, που μπορεί να κυμαίνονται 
των 4 εως12 οπών περίπου, και μήκους όίθάβ που μπορεί να κυμαίνονται απο 50 εως 90 Μ Μ περίπου, απο κράμα 
Τί που να δέχονται βίδες ΟογϊϊοβΙ με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 4,5 Μ Μ και ΟθποθΙΙουε 6,5 Μ Μ σε πλήρη 
σειρά μεγεθών. 

Πλάκες σταθερής γωνίας 130°, (βΐ3άβ ρΙβίθδ) για εφήβους, τύπου Α,Ο. πάχους 5,3 ΜΜ περίπου, που μπορεί να 
κυμαίνονται απο 4 εως 10 οπών περίπου, και μήκους όίβάθ που μπορεί να κυμαίνονται απο 50 εως 80 Μ Μ 
περίπου, απο ανοξείδωτο χάλυβα 

Πλάκες σταθερής γωνίας 130°, (όΐ3άθ ρίβΐθδ) για εφήβους, τύπου Α.Ο. πάχους 5,3 ΜΜ περίπου, που μπορεί να 
κυμαίνονται απο 4 εωςΙΟ οπών περίπου, και μήκους όίθάβ που μπορεί να κυμαίνονται απο 50 εως 80 Μ Μ 
περίπου, απο κράμα Τί που να δέχονται βίδες ΟοιΊιοβΙ με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 4,5 Μ Μ και Οβποθίίουδ 
6,5 Μ Μ σε πλήρη σειρά μεγεθών. 

Πλάκες οστεοτομίας τύπου Α.Ο. με γωνίες 90° εως 130°, με πλάγια παρεκτόπιση ή χωρίς, πάχους 5,6 Μ Μ 
περίπου, που μπορεί να κυμαίνονται απο 4 εως 12 οπές περίπου, απο ανοξείδωτο χάλυβα 

Πλάκες οστεοτομίας τύπου Α.Ο. με γωνίες 90° εως 130°, με πλάγια παρεκτόπιση ή χωρίς, πάχους 5,6 Μ Μ 
περίπου, που μπορεί να κυμαίνονται απο 4 εως 12 οπές περίπου, απο κράμα Τί, που να δέχονται βίδες ΟογϊϊοθΙ με 
εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 4,5 Μ Μ και ΟβηοοΙΙουε 6,5 Μ Μ σε πλήρη σειρά μεγεθών. 
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Βίδες 

Βίδες ΟοιΊίοβΙ τύπου Α.Ο με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 4,5 Μ Μ σε μήκη που μπορεί να κυμαίνονται απο 14 
έως 110 Μ Μ περίπου, απο ανοξείδωτο χάλυβα 

Βίδες 0οτ1ίθ3ί τύπου Α.Ο με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 4,5 Μ Μ σε μήκη που μπορεί να κυμαίνονται απο 14 
έως 110 ΜΜ περίπου, απο κράμα Τί σε πλήρη σειρά μεγεθών 

Βίδες ΟοιΙίοθΙ τύπου Α.Ο αυτοκόπτουσες με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 4,5 Μ Μ σε μήκη που μπορεί να 
κυμαίνονται απο 14 έως 140 Μ Μ περίπου απο ανοξείδωτο χάλυβα 

Βίδες Οοτίίοδί τύπου Α.Ο αυτοκόπτουσες με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 4,5 Μ Μ σε μήκη που μπορεί να 
κυμαίνονται απο 14 έως 140 Μ Μ περίπου απο κράμα Τί σε πλήρη σειρά μεγεθών 

Βίδες Μ3 ΙθοΙ3τ τύπου Α.Ο, απλές και αυλοφόρες, με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 4,5 ΜΜ σε μήκη που μπορεί να 
κυμαίνονται απο 25 έως 80 Μ Μ περίπου απο ανοξείδωτο χάλυβα 

Βίδες Μ3 ΙθοΙ3γ τύπου Α.Ο, απλές και αυλοφόρες, με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 4,5 ΜΜ σε μήκη που μπορεί να 
κυμαίνονται απο 25 έως 80 Μ Μ περίπου απο κράμα Τί, σε πλήρη σειρά μεγεθών. 

Βίδες ΟθποβΙΙουε τύπου Α.Ο με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 6,5 Μ Μ με κοντό σπεϊοαυα σ ε μήκη που μπορεί να 
κυμαίνονται απο 30 έως 120 Μ Μ περίπου απο ανοξείδωτο χάλυβα 

Βίδες ΟθποβΙΙουε τύπου Α.Ο με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 6,5 ΜΜ με κοντό σπεϊοαυα σε μήκη που μπορεί να 
κυμαίνονται απο 30 έως 120 ΜΜ περίπου απο κράμα Τί, σε πλήρη σειρά μεγεθών. 

Βίδες Ο3ποβ11ου5 τύπου Α.Ο με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 6,5 ΜΜ με υακού και ολικό σπεϊοαυα σε μήκη που 
μπορεί να κυμαίνονται απο 45 έως 150 Μ Μ περίπου απο ανοξείδωτο χάλυβα 

Βίδες 03ηεθΙΙου5 τύπου Α.Ο με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 6,5 ΜΜ με υακρύ και ολικά σπεϊοαυα σε μήκη που 
μπορεί να κυμαίνονται απο 45 έως 150 ΜΜ περίπου απο κράμα Τί σε πλήρη σειρά μεγεθών. 

Βίδες Ο3ποβ11ου5 τύπου Α.Ο με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 6,5 Μ Μ με σπεϊοαυα σε όλο το ιιηκοσ σε μήκη που 
μπορεί να κυμαίνονται απο 20 έως 110 Μ Μ περίπου απο ανοξείδωτο χάλυβα 

Βίδες Ο3ποθ11οιΐ5 τύπου Α.Ο με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 6,5 Μ Μ με σπείραμα σε άλο το υπκοε σε μήκη που 
μπορεί να κυμαίνονται απο 20 έως 110 Μ Μ περίπου απο κράμα Τι, σε πλήρη σειρά μεγεθών . 

Βίδες δίιβΟ: δοεονν, τύπου Α.Ο με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 4,5 Μ Μ σε μήκη που μπορεί να κυμαίνονται απο 
20 έως 110 Μ Μ περίπου απο ανοξείδωτο χάλυβα 

Βίδες ξΚιθΤΙ; δετονν, τύπου Α.Ο με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 4,5 ΜΜ σε μήκη που μπορεί να κυμαίνονται απο 
20 έως 110 Μ Μ περίπου απο κράμα Τί, σε πλήρη σειρά μεγεθών. 

Κολαούζοι, φρέζες για την τοποθέτηση των αντιστοίχων βιδών 
Ροδέλλες (ννβδίΐθί δ) διαμέτρου 13 Μ Μ απο ανοξείδωτο χάλυβα 
Ροδέλλες (ννβδίΐθΐ'δ) διαμέτρου 13 Μ Μ απα κράμα Τί 

δρίΚθά νν3δίΐ6Γ5 διαμέτρου 13,5 χ 6 ΜΜ περίπου για την συγκράτηση συνδέσμων ή τενόντων από ανοξείδωτο 
χάλυβα 
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73 Γ10β. δρίΚβά νν35ίΐ6Γ5 διαμέτρου 13,5 χ 6 ΜΜ περίπου για την συγκράτηση συνδέσμων ή τενόντων από κράμα Τί 
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74 Γ11α. Παξιμάδια (πυίδ) διαμέτρου 11 ΜΜ απο ανοξείδωτο χάλυβα 

75 Γ11β. Παξιμάδια (πυϊε) διαμέτρου 11 Μ Μ απο κράμα Τϊ 

76 Γ12. Βίδες Ο3ποθί1ου5 4.0 - 4.8 ΜΜ μερικού και ολοκλήρου σπειράματος 
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Πλάκες και βίδες για μικρά κατάγματα 

Πλάκες ευθείες αυτοσυμπιέζουσες (5θΙί ΟϊΓηρτθδδίηρ ΡΙοΐθδ), τύπου Α.Ο απο ανοξείδωτο χάλυβα 
Πλάκες ευθείες αυτοσυμπιέζουσες (5βΙί Οοιηρτβδδίης ΡΙαίβδ), τύπου Α.Ο απο κράμα Τϊ, που μπορεί να 
κυμαίνονται απο 2 εως 12 οπές περίπου, πάχους 3.0 Μ Μ περίπου που να δέχονται βίδες ΟογϊϊοθΙ με εξαγωνική 
κεφαλή διαμέτρου 3.5 ΜΜ και ΟαποβΙΙουδ 4,0 Μ Μ σε πλήρη σειρά μεγεθών. 

Πλάκες 1/3 του κύκλου, τύπου Α.Ο απο ανοξείδωτο χάλυβα 

Πλάκες 1/3 του κύκλου, τύπου Α.Ο απο κράμα Τί που μπορεί να κυμαίνονται απο 2 εως 12 οπές περίπου, 
πάχους 1 ΜΜ που να δέχονται βίδες ΟογΊιοβΙ με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 3.5 Μ Μ και 03πεβΙΙου5 4,0 Μ Μ, σε 
πλήρη σειρά μεγεθών. 

Πλάκες Τ, τύπου Α.Ο απο ανοξείδωτο χάλυβα 

Πλάκες Τ, τύπου Α.Ο απο κράμα Τί που μπορεί να κυμαίνονται απο 3 εως 6 οπές περίπου, πάχους 1,2 ΜΜ 
περίπου, που να δέχονται βίδες ΟοιΊϊοθΙ με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 3,5 Μ Μ και 2,7 Μ Μ και ^^η^βIIουδ 4,0 
Μ Μ σε πλήρη σειρά μεγεθών. 

Πλάκες I αριστερές-δεξιές, τύπου Α.Ο απο ανοξείδωτο χάλυβα 

Πλάκες Ι_ αριστερές-δεξιές, τύπου Α.Ο απο Τί κράμα που μπορεί να κυμαίνονται απο 3 εως 6 οπές περίπου, 
πάχους 1,2 Μ Μ περίπου, που να δέχονται βίδες ΟογϊϊοβΙ με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 3.5 Μ Μ και 2.7 ΜΜ και 
ΟθποβΙΙουδ 4,0 Μ Μ σε πλήρη σειρά μεγεθών 

Πλάκες ανακατασκευής ευθείες τύπου Α.Ο πάχους 2.8 Μ Μ περίπου που μπορεί να κυμαίνονται απο 5 εως 20 
οπές, που να δέχονται βίδες οογΟοθΙ εξαγωνικές διαμέτρου 3,5 Μ Μ απο ανοξείδωτο χάλυβα 

Πλάκες ανα κατασκευής ευθείες τύπου Α.Ο πάχους 2.8 Μ Μ περίπου που μπορεί να κυμαίνονται απο 5 εως 20 
οπές, που να δέχονται βίδες οοιΐίοθί εξαγωνικές διαμέτρου 3,5 Μ Μ απο κράμα Τί, σε πλήρη σειρά μεγεθών . 

Πλάκες ανα κατασκευής κυρτές τύπου Α.Ο πάχους 3.6 Μ Μ περίπου, που μπορεί να κυμαίνονται απο 5 εως 18 
οπές που να δέχονται βίδες οοιίίοθΐ εξαγωνικές διαμέτρου 3,5 Μ Μ απο ανοξείδωτο χάλυβα 

Πλάκες ανα κατασκευής κυρτές τύπου Α.Ο πάχους 3.6 Μ Μ περίπου, που μπορεί να κυμαίνονται απο 5 εως 18 
οπές που να δέχονται βίδες οοΓίίοθΙ εξαγωνικές διαμέτρου 3,5 Μ Μ απο κράμα Τί, σε πλήρη σειρά μεγεθών. 

Πλάκες Λ τύπου Α.Ο πάχους 3,6 ΜΜ περίπου που μπορεί να κυμαίνονται απο 2 εως 10 οπές περίπου που να 
δέχονται βίδες εοιίίεβΐ εξαγωνικές απο ανοξείδωτο χάλυβα 

Πλάκες Α τύπου Α.Ο πάχους 3,6 ΜΜ περίπου που μπορεί να κυμαίνονται απο 2 εως 10 οπές περίπου που να 
δέχονται βίδες οαιΐίοθΐ εξαγωνικές απο κράμα Τι, σε πλήρη σειρά μεγεθών . 

Πλάκες 1/4 του κύκλου, τύπου Α.Ο απο 3 εως 8 περίπου που μπορεί να κυμαίνονται οπές απο ανοξείδωτο 
χάλυβα 

Πλάκες 1/4 του κύκλου, τύπου Α.Ο απο 3 εως 8 περίπου που μπορεί να κυμαίνονται οπές απο κράμα Τί των 
οπών πάχους 1 ΜΜ που να δέχονται βίδες ΟοιΊΐοαΙ με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 3,5 Μ Μ και ΟθπεθΙΙουε 4,0 
Μ Μ σε πλήρη σειρά μεγεθών. 

Πλάκες Τ με κλίση, τύπου Α.Ο απο ανοξείδωτο χάλυβα 

Πλάκες Τ με κλίση, τύπου Α,Ο απο κράμα Τί των 3 εως 5 οπών πάχους 1,2 Μ Μ περίπου, που να δέχονται βίδες 
ΟοΠϊοθΙ με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 3,5 Μ Μ και ΟθποθΙΙουε 4,0 Μ Μ σε πλήρη σειρά μεγεθών. 

Πλάκες Τριφυλλοειδείς (Οονθτίθθί), τύπου Α.Ο απο ανοξείδωτο χάλυβα 

Πλάκες Τριφυλλοειδείς (ΟονοτΙβοί), τύπου Α.Ο απο κράμα Τί που μπορεί να κυμαίνονται απο 3 εως 8 οπές 
περίπου, πάχους περίπου 1,2 Μ Μ, που να δέχονται βίδες ΟοιΙίοαΙ με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 3,5 Μ Μ και 
ΟοπεβΙΙουε 4,0 Μ Μ σε πλήρη σειρά μεγεθών . 

Βίδες ΟοΓίίοθΙ τύπου Α.Ο με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 3,5 Μ Μ σε μήκη που μπορεί να κυμαίνονται απο 10 
έως 110 ΜΜ περίπου απο ανοξείδωτο χάλυβα 

Βίδες ΟοτΙίοθΙ τύπου Α.Ο με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 3,5 Μ Μ σε μήκη που μπορεί να κυμαίνονται απο 10 
έως 110 Μ Μ περίπου απο κράμα Τί, σε πλήρη σειρά μεγεθών. 

Βίδες εΙΐΒίΐ εετβν/ε τύπου Α.Ο με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 3,5 Μ Μ σε μήκη που μπορεί να κυμαίνονται απο 
12 έως 50 Μ Μ περίπου απο ανοξείδωτο χάλυβα 

Βίδες εΙΐΒίΐ εετβννε τύπου Α.Ο με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 3,5 Μ Μ σε μήκη που μπορεί να κυμαίνονται απο 
12 έως 50 ΜΜ περίπου απο κράμα Τί, σε πλήρη σειρά μεγεθών . 

Βίδες ΟαποβΙΙουε τύπου Α.Ο με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 4,0 ΜΜ με κοντό σπείοαυα σε μήκη που μπορεί να 
κυμαίνονται απο 10 έως 50 Μ Μ περίπου απο ανοξείδωτο χάλυβα 

Βίδες ΟθποβΙΙουδ τύπου Α.Ο με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 4,0 ΜΜ με κοντό σπείοαυα σε μήκη που μπορεί να 
κυμαίνονται απο 10 έως 50 ΜΜ περίπου απο κράμα Τί, σε πλήρη σειρά μεγεθών. 

Βίδες ΟθπεθΙΙουδ τύπου Α.Ο με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 4,0 ΜΜ με πλήοεσ σπείοαυα σ ε μήκη που μπορεί να 
κυμαίνονται απο 10 έως 60 Μ Μ περίπου απο ανοξείδωτο χάλυβα 

Βίδες ΟθπεθΙΙουδ τύπου Α.Ο με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 4,0 Μ Μ με πλήρεε σπείοαυα σε μήκη που μπορεί να 
κυμαίνονται απο 10 έως 60 ΜΜ περίπου απο κράμα Τϊ, σε πλήρη σειρά μεγεθών . 

Ροδέλλες (ννβδΗθΤδ) διαμέτρου 7 ΜΜ περίπου απο ανοξείδωτο χάλυβα 
Ροδέλλες (ννοδίΐθτδ) διαμέτρου 7 ΜΜ περίπου απο κράμα Τί 

δρίΚοοΙ νναδΙιβΓδ διαμέτρου 13.5 χ 4 Μ Μ περίπου για την συγκράτηση συνδέσμων ή τενόντων από ανοξείδωτο 
χάλυβα 

δρίΚθά νν3δΙΐ6Γ5 διαμέτρου 13.5 χ 4 ΜΜ περίπου για την συγκράτηση συνδέσμων ή τενόντων από κράμα Τί 

Κολαούζοι, φρέζες για την τοποθέτηση των αντιστοίχων βιδών 

Βίδες ΟοιΤϊοθΙ αυτοκόπτουσες, διαμέτρου 1.5 Μ Μ 

Βίδες ΟοιΤίοαΙ αυτοκόπτουσες, διαμέτρου 2.7 Μ Μ 

Βίδες (3οι1ίθ3ΐ αυτοκόπτουσες, διαμέτρου 3.5 Μ Μ 

Βίδες ϋοιίϊοθΐ αυτοκόπτουσες, διαμέτρου 3.5 Μ Μ από τιτάνιο 

Βίδες ΟθποθΙΙουε διαφόρων διαμέτρων 

Πλάκες ανα κατασκευής σχήματος Υ 

Πλάκες σωληνοειδείς 100° 

Πλάκες πτέρνης 


48 

67 

48 

52 

48 

75 
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72 
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415 

24 
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89 
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190 
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Τιμή 

σε Ευρώ 


Ε. Πλάκες και βίδες για πίιπϊ και μικροσκοπικά κατάγματα 


Εΐα. Πλάκες ευθείες αυτοσυμπιέζουσες (5βίί ΟΊΓπρΓβδδίης ΡΙβΐβδ) πάχους 2.7 Μ Μ, τύπου Α.Ο απο ανοξείδωτο χάλυβα 

Πλάκες ευθείες αυτοσυμπιέζουσες (5βίί ΟοΓηρΓθδδίης Ρίβΐβδ) πάχους 2.7 Μ Μ, τύπου Α.Ο απο κράμα Τι, που 
Εΐβ. μπορεί να κυμαίνονται απο 2 εως 12 οπές περίπου, πάχους 2 εως 2,7 ΜΜ, που να δέχονται βίδες ΟογϊϊοβΙ με 
εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 2,7 Μ Μ σε πλήρη σειρά μεγεθών. 

Ε2α. Πλάκες Τ και I (αριστερές & δεξιές) πάχους 2.7 ΜΜ, τύπου Α.Ο απο ανοξείδωτο χάλυβα 

Πλάκες Τ και Ι_ (αριστερές & δεξιές) πάχους 2.7 ΜΜ, τύπου Α,Ο απο κράμα Τί, που μπορεί να είναι μέχρι 5 οπών 
Ε2β. πάχους 1,2 Μ Μ που να δέχονται βίδες ΟοιΊκβί με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 2,7 Μ Μ σε πλήρη σειρά μεγεθών 
σε πλήρη σειρά μεγεθών . 

Πλάκες ευθείες αυτοσυμπιέζουσες (5βϊί ΟοππρΓθδδίπς Ρϊβΐβδ) πάχους 2.0 Μ Μ, τύπου Α.Ο απο ανοξείδωτο 
“ α ' χάλυβα 

Πλάκες ευθείες αυτοσυμπιέζουσες (5βίί ΟοΓπρΓβδδίπςι ΡΙβΐθδ) πάχους 2.0 Μ Μ, τύπου Α.Ο απο κράμα Τί, που 
Ε3β. μπορεί να κυμαίνονται από 4 εως 8 οπές περίπου, πάχους 1 Μ Μ, που να δέχονται βίδες ΟογϊϊοβΙ με εξαγωνική ή 
σταυροειδή κεφαλή διαμέτρου 2,0 Μ Μ σε πλήρη σειρά μεγεθών. 

Ε4α. Πλάκες Τ και Ι_ (αριστερές-δεξιές) πάχους 2.0 Μ Μ, τύπου Α.Ο απο ανοξείδωτο χάλυβα 

Πλάκες Τ και I (αριστερές-δεξιές) πάχους 2.0 Μ Μ, τύπου Α.Ο απο κράμα Τί μέχρι 4 οπές πάχους 1 ΜΜ που να 
' δέχονται βίδες 0>Γϋε3ί με εξαγωνική ή σταυροειδή κεφαλή διαμέτρου 2ΜΜσεπλήρη σειρά μεγεθών . 


Ε5α. 

Ε5β. 

Ε6α. 

Ε6β. 

Ε7α. 

Ε7β. 

Ε8α. 

Ε8β. 


Ε9α. 


Ε9β. 


ΕΙΟα. 

ΕΙΟβ. 


Ε11α. 

Ε11β. 


Ε12α. 

Ε12 β. 

Ε13. 

Ε14. 

Ε15. 

Ε16. 

Ε17. 

Είδα. 

Ε18β. 

Ε19. 

Ε20. 

Ε21. 

Ε22. 

Ε23. 

Ε24. 

Ε25. 

Ε26. 

Ε27. 

Ε28. 

Ε29. 

Ε30. 

Ε31. 

Ε32. 


Πλάκες ευθείες (οάθρίΜίοπ ρίαΐβδ) πάχους 2.0 Μ Μ, τύπου Α.Ο για πίιπϊ κατάγματα απο ανοξείδωτο χάλυβα 

Πλάκες ευθείες (3θί3ρΙ:3ΐ;ίοη ρί3ΐθδ) πάχους 2.0 Μ Μ, τύπου Α.Ο για ητιίηί κατάγματα απο κράμα Τί, πολλών οπών 
με δυνατότητα κοπής στο ζητούμενο μήκος^. πάχους 0,9 Μ Μ περίπου, που να δέχονται βίδες με εξαγωνική ή 
σταυροειδή κεφαλή διαμέτρου 1,5 και 2 ΜΜ, 

Πλάκες Τ (πάχους 2.0 ΜΜ), τύπου Α.Ο για πίιπϊ κατάγματα απο ανοξείδωτο χάλυβα 
Πλάκες Τ (πάχους 2.0 Μ Μ), τύπου Α.Ο για πτίηί κατάγματα απο κράμα Τί των 3-4 οπών στο κεφάλι, με 
δυνατότητα κοπής στο ζητούμενο μήκος πάχους 0,9 Μ Μ που να δέχονται βίδες με εξαγωνική ή σταυροειδή 
κεφαλή διαμέτρου 1,5 και 2 Μ Μ σε πλήρη σειρά μεγεθών. 

Πλάκες Η (πάχους 2.0 Μ Μ), τύπου Α.Ο για πτίπί κατάγματα απο ανοξείδωτο χάλυβα 

Πλάκες Η (πάχους 2.0 Μ Μ), τύπου Α.Ο για πίιπϊ κατάγματα απο κράμα Τί των 4 οπών , πάχους 0,9 Μ Μ που να 
δέχονται βίδες με εξαγωνική ή σταυροειδή κεφαλή διαμέτρου 1,5 και 2 ΜΜ , 

Πλάκα κονδύλων (οοπάγίατ) πάχους 1.5 & 2.0 ΜΜ, τύπου Α.Ο, για πίιπϊ κατάγματα απο ανοξείδωτο χάλυβα 


Πλάκα κονδύλων (οοπάγΐβτ) πάχους 1.5 & 2.0 Μ Μ, τύπου Α.Ο, για πίιπϊ κατάγματα απο κράμα Τί, αριστερές ή 
δεξιές, με δυνατότητα κοπής στο ζητούμενο μήκος πάχους 0,9 Μ Μ που να δέχονται βίδες με εξαγωνική ή 
σταυροειδή κεφαλή διαμέτρου 1,5 και 2 Μ Μ σε πλήρη σειρά μεγεθών . 

Πλάκες αυτοσυμπιέζουσες ευθείες πάχους 1.5 ΜΜ, τύπου Α.Ο για πίιπϊ κατάγματα απο ανοξείδωτο χάλυβα 


Πλάκες αυτοσυμπιέζουσες ευθείες πάχους 1.5 Μ Μ, τύπου Α.Ο για πίιπϊ κατάγματα απο κράμα Τϊ, 20 οπών, 
πάχους 0.9 ΜΜ, με δυνατότητα κοπής σε μήκος που να δέχονται βίδες με εξαγωνική ή σταυροειδή κεφαλή 
διαμέτρου 1,5 ΜΜ 

Πλάκες Τ πάχους 1.5 Μ Μ, τύπου Α.Ο για πίιπϊ κατάγματα απο ανοξείδωτο χάλυβα 

Πλάκες Τ πάχους 1.5 Μ Μ, τύπου Α.Ο για πίιπϊ κατάγματα απο κράμα Τϊ, με 3-4 οπές περίπου στο κεφάλι, πάχους 
0.9 ΜΜ, με δυνατότητα κοπής σε μήκος που να δέχονται βίδες με εξαγωνική ή σταυροειδή κεφαλή διαμέτρου 
1,5 ΜΜ . 

Βίδες ΟοιΙϊοθΙ 2.7 τύπου Α.Ο με εξαγωνική ή σταυροειδή κεφαλή διαμέτρου 2,7 ΜΜ σε μήκη που μπορεί να 
κυμαίνονται απο 6 έως 40 Μ Μ περίπου απο ανοξείδωτο χάλυβα 

Βίδες ΟογΙϊοθΙ 2.7 τύπου Α.Ο με εξαγωνική ή σταυροειδή κεφαλή διαμέτρου 2,7 ΜΜ σε μήκη που μπορεί να 
κυμαίνονται απο 6 έως 40 ΜΜ περίπου απο κράμα Τϊ, σε πλήρη σειρά μεγεθών. 

Βίδες 0οι1:ίθ3ΐ 2.0 τύπου Α.Ο με εξαγωνική ή σταυροειδή κεφαλή διαμέτρου 2 ΜΜ σε μήκη που μπορεί να 
κυμαίνονται απο 6 έως 40 Μ Μ περίπου απο ανοξείδωτο χάλυβα 

Βίδες 0οι4ίθ3ί 2.0 τύπου Α.Ο με εξαγωνική ή σταυροειδή κεφαλή διαμέτρου 2 ΜΜ σε μήκη που μπορεί να 
κυμαίνονται απο 6 έως 40 Μ Μ περίπου απο κράμα Τϊ σε πλήρη σειρά μεγεθών. 

Πλάκες 1/4 του κύκλου 

\Λ/35Ϊίθγ5 και 5ρίϊ<βά ΜβδΙίθΓδ αναλόγωςτων βιδών 
Κολαούζοι, φρέζες για την τοποθέτηση των αντιστοίχων βιδών 
Βίδες 00ΙΊΪ03Ι 1.0 Μ Μ 
Βίδες 0οι1ίθ3ΐ 1.3 Μ Μ 

Βίδες Οοιίΐεαί 1.5 ΜΜ από ανοξείδωτο χάλυβα 

Βίδες ΟοιΊϊοαΙ 1.5 ΜΜ από κράμα τιτανίου 

Βίδες 2.3 Μ Μ 

Βίδες Οοιϋοβί 2.4 ΜΜ 

Βίδες ΟοιΤΐεαί 3.0 Μ Μ 

Πλάκες σχήματος Υ 

Πλάκες δακτύλων τιτανίου πάχους 0.55 Μ Μ 

Πλάκες δακτύλων τιτανίου ΠΊθάιυπΊ πάχους 1,0 Μ Μ 

Πλάκες δακτύλων τιτανίου ΠΊβδίυπΊ οοπιρ. πάχους 1,0 Μ Μ 

Πλάκες δακτύλων τιτανίου ί3Τ9β οοπιρ. πάχους 1,3 Μ Μ 

Βίδες τιτανίου 1,2 ΜΜ 

Βίδες τιτανίου 1,7 ΜΜ 

Βίδες τιτανίου 2,3 ΜΜ 

Βίδες τιτανίου ΕπΊβΓ 9 βπογ 1,4 ΜΜ 

Βίδες τιτανίου ΕπΊθΓςθπογ 1,9 Μ Μ 

Βίδες τιτανίου ΕπιβΓΟβηςγ 2,3 Μ Μ 


ΣΤ. 

ΣΤΙα, 

ΣΤΙβ, 

ΣΤ2α, 

ΣΤ2β. 

ΣΤ3α, 


Βελόνες, Σύρμα 

Βελόνες ΚϊΓδίιηβΓ με άκρο 1 γοο3γ απο ανοξείδωτο χάλυβα 

Βελόνες ΚϊΓδίιηβΓ με άκρο ϊιόο3γ απο κράμα Τϊ, με διαμέτρους που μπορεί να κυμαίνονται από 0.6 εως 3,0 Μ Μ 
περίπου, σε πλήρη σειρά μεγεθών . 

Βελόνες ΚϊΓδίΊηβΓ με διπλό άκρο Ιγοο3γ απο ανοξείδωτο χάλυβα 

Βελόνες ΚίΓδήπβΓ με διπλό άκρο Ιτοεβτ απο κράμα Τί, με διαμέτρους που μπορεί να κυμαίνονται από 0.6 εως 3,0 
ΜΜ περίπου, σε πλήρη σειρά μεγεθών. 

Σύρμα σε κουλούρες διαμέτρου 0,8-1,0-1,2-1,5 ΜΜ και μεγάλου μήκους απο ανοξείδωτο χάλυβα 
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168 

ΣΤ3β. 

Σύρμα σε κουλούρες διαμέτρου 0,8-1,0-1,2-1,5 ΜΜ και μεγάλου μήκους απο κράμα Τι, σε πλήρη σειρά μεγεθών 

67 

169 

ΣΤ4α, 

Βελόνες 51θΐπππ9ηη απο ανοξείδωτο χάλυβα 


14 

170 

ΣΤ4β, 

Βελόνες δίθίπιτιβηη απο κράμα Τΐ, πάχους που μπορεί να κυμαίνεται απο 3.5 ΜΜ εως 5.0 ΜΜ περίπου, και 
μήκους που μπορεί να κυμαίνεται απο 125 Μ Μ εως 300 Μ Μ περίπου. 


24 

171 

ΣΤ5. 

Βελόνες ΚίΓδίιπθΓ με σπείραμα από ανοξείδωτο χάλυβα 


12 

172 

ΣΤ6. 

Βέργες σύρμα με και χωρίς θηλιά 


16 

173 

ΣΤ7. 

Βελόνες δοΓιαβζ, 


160 

174 

Ζ. 

Ζΐα. 

Βίδες με αυλό 

Βίδες με αυλό, τύπου Α.Ο με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 7,0 ΜΜ σε μήκη που μπορεί να κυμαίνονται απο 
έως 130 Μ Μ περίπου, με κοντό σπείοαυα απο ανοξείδωτο χάλυβα 

30 

85 

175 

Ζ1β. 

Βίδες με αυλό, τύπου Α.Ο με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 7,0 Μ Μ σε μήκη που μπορεί να κυμαίνονται απο 
έως 130 ΜΜ περίπου, με κοντό σπείραμα απο κράμα Τί, σε πλήρη σειρά μεγεθών . 

30 

96 

176 

Ζ2α. 

Βίδες με αυλό, τύπου Α.Ο με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 7,0 Μ Μ σε μήκη που μπορεί να κυμαίνονται απο 
έως 130 ΜΜ πεοίπου με υακρύ σπείοαυα απο ανοξείδωτο χάλυβα 

30 

91 

177 

Ζ2β. 

Βίδες με αυλό, τύπου Α.Ο με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 7,0 Μ Μ σε μήκη που μπορεί να κυμαίνονται απο 
έως 130 Μ Μ πεοίπου με υακρύ σπείραυα απο κοάυα Τί, σε πλήρη σειρά μεγεθών. 

30 

96 

178 

Ζ3α. 

Βίδες με αυλό, τύπου Α.Ο με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 7,0 Μ Μ σε μήκη που μπορεί να κυμαίνονται απο 
έως 130 ΜΜ πεοίπου υε ολικό σπείοαυα απο ανοξείδωτο χάλυβα 

30 

100 

179 

Ζ3β. 

Βίδες με αυλό, τύπου Α.Ο με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 7,0 Μ Μ σε μήκη που μπορεί να κυμαίνονται απο 
έως 130 ΜΜ περίπου με ολικό σπείραμα απο κράμα Τί, σε πλήρη σειρά μεγεθών. 

30 

105 

180 

Ζ4α. 

Βίδες με αυλό, τύπου Α.Ο με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 4,5 ΜΜ σε μήκη που μπορεί να κυμαίνονται απο 
έως 72 ΜΜ περίπου, με κοντό σπείραμα απο ανοξείδωτο χάλυβα 

20 

100 

181 

Ζ4β. 

Βίδες με αυλό, τύπου Α.Ο με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 4,5 Μ Μ σε μήκη που μπορεί να κυμαίνονται απο 
έως 72 ΜΜ πεοίπου, υε κοντά σπείραμα απο κράμα Τί, σε πλήρη σειρά μεγεθών. 

20 

105 

182 

Ζ5α. 

Βίδες με αυλό τύπου Α.Ο με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 4,5 Μ Μ σε μήκη που μπορεί να κυμαίνονται απο 
έως 72 ΜΜ περίπου με μακρύ σπείραμα απο ανοξείδωτο χάλυβα 

20 

96 


Ζ5β. 

Βίδες με αυλό τύπου Α.Ο με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 4,5 Μ Μ σε μήκη που μπορεί να κυμαίνονται απο 
έως 72 ΜΜ περίπου με μακρύ σπείραμα απο κράμα Τί 

20 

105 

183 

Ζ5γ. 

Βίδες με αυλό τύπου Α.Ο με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 4,5 Μ Μ σε μήκη που μπορεί να κυμαίνονται απο 
έως 72 ΜΜ περίπου με μακρύ σπείραμα απο κράμα Τΐ και σε πλήρη σειρά μεγεθών 

20 

145 

184 

Ζ6α. 

Βίδες με αυλό τύπου Α.Ο με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 3,5 Μ Μ σε μήκη που μπορεί να κυμαίνονται απο 
έως 50 Μ Μ περίπου, με κοντό σπείραμα απο ανοξείδωτο χάλυβα 

10 

39 

185 

Ζ6β. 

Βίδες με αυλό τύπου Α.Ο με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 3,5 Μ Μ σε μήκη που μπορεί να κυμαίνονται απο 
έως 50 Μ Μ πεοίπου, υε κοντό σπείραμα απο κράυα Τί, σε πλήρη σειρά μεγεθών. 

10 

72 

186 

Ζ7α. 

Βίδες με αυλό τύπου Α.Ο με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 3,5 Μ Μ σε μήκη που μπορεί να κυμαίνονται απο 
έως 50 ΜΜ περίπου, με υακρύ σπείραυα απο ανοξείδωτο χάλυβα 

10 

39 

187 

Ζ7β. 

Βίδες με αυλό τύπου Α.Ο με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 3,5 Μ Μ σε μήκη που μπορεί να κυμαίνονται απο 
έως 50 Μ Μ πεοίπου, υε υακού σπείοαυα απο κοάυα Τι, σε πλποη σειοά υενεθών. 

10 

67 

188 

Ζ8α. 

Βίδες με αυλό διαμέτρου 3,5 Μ Μ, υε ολικό σπείοαυα από ανοξείδωτο χάλυβα 


72 

189 

Ζ8β. 

Βίδες με αυλό διαμέτρου 3,5 Μ Μ, με ολικό σπείραμα από κράμα Τί 


92 

190 

Ζ8α. 

Αυλοωόοες Βίδες Φλοιού 3,5 Μ Μ υε ολικό σπείοαυα από τιτάνιο 


92 

191 

Ζ9. 

Αυλοφόρες ΟαηοθΙΙουε και ΟοιΤίεβΙ βίδες, διαμέτρου 4,0 ΜΜ υεοικού και ολικού σπειοάυατος από κοάυα Τί 


48 

192 

Ζ9α. 

Αυλοφόρες βίδες ΟαηεβΙΙουε 4,0 Μ Μ υεοικού σπειράματος από τιτάνιο 


48 

193 

Ζ10. 

Αυλοφόρες ΟοιΤίοδΙ βίδες, διαμέτρου 4,5 Μ Μ με ολικό σπείραμα 


68 

194 

Ζ11. 

Αυλοφόρες βίδες ΟδηοθΙΙουε και ΟοιΊίοβί, 5.0 Μ Μ, με κοντό και μακρύ και ολικό σπείραμα 


82 

195 

Ζ12. 

Αυλοφόρες βίδες ΟαηεβΙΙουε και ΟοιΤϊοαΙ, 6.5 ΜΜ, με κοντό και μακρύ και ολικό σπείραμα 


88 

196 

Ζ13. 

Βίδες υε αυλό 8.0 ΜΜ υε κοντό, υακού και ολικό σπείοαυα 


100 

197 

Ζ14. 

Βίδες με αυλό 7.3 Μ Μ με κοντό, υακού και ολικό σπείραμα 


115 

198 

Ζ15. 

Αντίστοιχες ροδέλλες 


11 

199 

Ζ16. 

Βίδες υε αυλό 3,0 Μ Μ υε κοντό και υακού σπείραυα 


59 

200 

Ζ17. 

Φρέζες 


48 

201 

Ζ18. 

Οδηγοί 


40 

202 

Ζ19, 

Βίδες υε αυλό 2,8 Μ Μ υε υεοικό σπείοαυα 


105 

203 

Ζ20. 

Βίδες αυλακωτές, διαμέτρου 6,35 Μ Μ 


80 


Η. 

Βιοαπορροφήσιμα Υλικά Οστεοσυνθέσεως 



204 

Η1. 

Βίδες ολικού σπειράματος διαφόρων μεγεθών 


190 

205 

Η2. 

Βίδες μερικού σπειράματος διαφόρων μεγεθών 


165 

206 

Η3. 

Βελόνες (Ρίπε) διαφόρων μεγεθών 


165 

207 

Η4. 

Πλάκες ειδικού τύπου διαφόρων οπών 


190 

208 

Η5. 

Καρφί δα 


160 

209 

Η6. 

Αγκράφες ΓΠδπηυαί βαιτθΙ 


140 

210 

Η7. 

Αγκράφες 11 ή 13 Μ Μ 


200 

211 

Η8. 

Σύστημα τοποθέτησης με 3 αγκράφες 11 ή 13 ΜΜ 


400 

212 

Η9. 

Άγκυρα ραμμάτων 2,0 Μ Μ 


200 

213 

Η10. 

Άγκυρα ραμμάτων 3,0 Μ Μ 


220 

214 

Η11. 

Αγκυρες απορροφήσιμες τύπου σφήνας 


400 


|ΐ Υλικά Εσωτερικής Οστεοσΰνθεσης 



Θ. 

Ειδικά Οστεασυνθετικά υλικά 


215 

Ια. 

Ειδικές βίδες για τοποθέτηση - συγκράτηση μοσχευμάτων συνδέσμων (συνδεσμοπλαστικής) γόνατος, μεταλλικές 

185 

216 

1β. 

Ειδικές βίδες για τοποθέτηση - συγκράτηση μοσχευμάτων συνδέσμων (συνδεσμοπλαστικής) γόνατος 
απορροφήσιμες 

270 

217 

Ιγ. 

Ειδικές βίδες για τοποθέτηση - συγκράτηση μοσχευμάτων συνδέσμων (συνδεσμοπλαστικής) γόνατος. Διάφορα 
συστήματα καθήλωσης προσθίου χιαστού συνδέσμου 

560 

218 

1δ. 

Ειδικές βίδες για τοποθέτηση - συγκράτηση μοσχευμάτων συνδέσμων (συνδεσμοπλαστικής) γόνατος, 

Ενδοστικές δέστρες τύπου «ΟΥΠΑ», 

295 
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219 

2. 

220 

3. 

221 

4. 

222 

5. 

223 

6. 


7. 

224 

7α. 

225 

7β· 

226 

7γ· 

227 

7δ. 

228 

7ε. 

229 

7στ. 


230 

7ζ· 

231 

7η. 

232 

7Θ. 

233 

7ι. 

234 

8. 

235 

8α. 

236 

9. 

237 

10α. 

238 

ΙΟβ. 

239 

ΙΟγ. 

240 

ΙΟδ. 

241 

10ε. 

242 

ΙΟστ. 

243 

ΙΟζ. 

244 

11. 

245 

12α. 

246 

12β. 

247 

12γ. 

248 

12δ. 

249 

12ε. 

250 

12στ. 

251 

13. 

252 

14. 

253 

15. 

254 

16. 

255 

17. 

256 

18. 

257 

19. 

258 

20. 

259 

21. 

260 

22. 

261 

23. 

262 

24. 

263 

25. 

264 

26. 

265 

27. 

266 

28. 

267 

29. 

268 

30. 

269 

31. 

270 

32. 

271 

33. 

272 

34. 

273 

37. 

274 

38. 

275 

39. 


Αυτοσυμπιέζουσες βίδες τύπου Ήθΐβθΐΐ' όλων των μεγεθών και των τύπων (μη απορροφούμενες, 
βιοαπορροφούμενες) 

Αυτοσυμπιέζουσες κωνικές αυλοφόρες βίδες μεταβλητού βήματος 

Βίδες (μη απορροφούμενες, βιοαπορροφούμενες) παρεμβολής για αποκατάσταση χιαστών συνδέσμων γόνατος 

Εξαιρετικά μακριές βίδες φλοιώδους οστού, διαμέτρου 3.5 και 4.5 πίγπ για την οστεοσύνθεση καταγμάτων 
κοτύλης και λεκάνης 

Πλάκες διαφύσεως για την οστεοσύνθεση περί προθετικών καταγμάτων 

Μεταφυσιακές πλάκες οστεοσύνθεσης άνω και κάτω άκρου μακρών οστών όλων των διαστάσεων και μεγεθών, 
για τις ακόλουθες περιοχές: 

Μεταφυσιακές πλάκες οστεοσύνθεσης άνω και κάτω άκρου μακρών οστών όλων των διαστάσεων και μεγεθών, 
για Κεντρική πλάκα βραχιονίου. 

Μεταφυσιακές πλάκες οστεοσύνθεσης άνω και κάτω άκρου μακρών οστών όλων των διαστάσεων και μεγεθών, 
για Περιφερική πλάκα βραχιονίου 

Μεταφυσιακές πλάκες οστεοσύνθεσης άνω και κάτω άκρου μακρών οστών όλων των διαστάσεων και μεγεθών, 
για Περιφερική πλάκα κερκίδος 

Μεταφυσιακές πλάκες οστεοσύνθεσης άνω και κάτω άκρου μακρών οστών όλων των διαστάσεων και μεγεθών, 
για Κεντρική κνημιαία πλάκα, πλαγία 

Μεταφυσιακές πλάκες οστεοσύνθεσης άνω και κάτω άκρου μακρών οστών όλων των διαστάσεων και μεγεθών, 
για Περιφερική κνημιαία πλάκα, προσθιοπλαγία 

Μεταφυσιακές πλάκες οστεοσύνθεσης άνω και κάτω άκρου μακρών οστών όλων των διαστάσεων και μεγεθών, 
για Περιφερική πλάκα κνήμης, με κεντρικό τμήμα για την κνήμη και περιφερικό τμήμα για σφυρό 

Μεταφυσιακές πλάκες οστεοσύνθεσης άνω και κάτω άκρου μακρών οστών όλων των διαστάσεων και μεγεθών, 
για Περιφερική πλάκα περόνης, με κεντρικό τμήμα για την διάφυση της περόνης και περιφερικό τμήμα για σφυρό 

Μεταφυσιακές πλάκες οστεοσύνθεσης άνω και κάτω άκρου μακρών οστών όλων των διαστάσεων και μεγεθών, 
για Ειδική ανατομική πλάκα για κατάγματα ωλεκράνου 

Μεταφυσιακές πλάκες οστεοσύνθεσης άνω και κάτω άκρου μακρών οστών όλων των διαστάσεων και μεγεθών, 
για Ειδική ανατομική πλάκα για οστεοτομίες μεταταρσίων 

Μεταφυσιακές πλάκες οστεοσύνθεσης άνω και κάτω άκρου μακρών οστών όλων των διαστάσεων και μεγεθών, 
για Πλάκα καταγμάτων βραχιονίου σχήματος Υ 
Εύκαμπτο σύρμα 

ταινία οστεοσύνθεσης διαφόρων παχών, σύσφιγξης εφαρμογής τάσης κλπ. 

Αγκράφες όλων των τύπων και σχημάτων . 

Ειδικές πλάκες οστεοσύνθεσης καταγμάτων περιορισμένης επαφής μετά του υποκειμένου οστού, 

αυτοσυμπιέζουσες (ίονν ΟοπΐαεΙ ΟγηαπΊϊε 0)ΓηρΓβ55ίοη ΡΙθΙθ ; ίΟϋΟΡ) , Κνήμης 

Ειδικές πλάκες οστεοσύνθεσης καταγμάτων περιορισμένης επαφής μετά του υποκειμένου οστού, 

αυτοσυμπιέζουσες (ίονν ΟοπΙαεΙ ϋγηθΓηίε 0θΓηρΓ655ίοη ΡΙαϊε ; ίΟϋ€Ρ), Κνήμης τιτανίου 

Ειδικές πλάκες οστεοσύνθεσης καταγμάτων περιορισμένης επαφής μετά του υποκειμένου οστού, 

αυτοσυμπιέζουσες (ίονν Οοηϊβεϊ ϋγηθίΎΉΟ ΟοηιρΓθδδίοη ΡΙθΙθ ; ίΟϋΟΡ) , Μηριαίου 

Ειδικές πλάκες οστεοσύνθεσης καταγμάτων περιορισμένης επαφής μετά του υποκειμένου οστού, 

αυτοσυμπιέζουσες (ίονν ΟοπΙβεΙ Ογπθτηίε ΟοηιρΓθδδίοη ΡΙ3ΪΘ ; ίΟϋΟΡ) , Μηριαίου τιτανίου 

Ειδικές πλάκες οστεοσύνθεσης καταγμάτων περιορισμένης επαφής μετά του υποκειμένου οστού, 

αυτοσυμπιέζουσες (ίονν ΟοπΙβεΙ Ογπθπιίε Οοτηρτθδδίοη ΡΙειίθ ; ίΟϋΟΡ) , Αντιβραχίου 

Ειδικές πλάκες οστεοσύνθεσης καταγμάτων περιορισμένης επαφής μετά του υποκειμένου οστού, 

αυτοσυμπιέζουσες (ίονν Οοηϊβεϊ ϋγπθΠΊίε ΟοΓηρίθδδίοπ ΡΙαίθ ; ίΟϋΟΡ) , Αντιβραχίου τιτανίου 

Ειδικές πλάκες οστεοσύνθεσης καταγμάτων περιορισμένης επαφής μετά του υποκειμένου οστού, 

αυτοσυμπιέζουσες (ίονν Οοηΐ3θΐ ϋγηθτηΐα ΟοΓηρεβεείοη ΡΙαίθ ; ίΟϋΟΡ) , Κνημιαίων και μηριαίων κονδύλων 

τιτανίου 

Αγκυρες όλων των τύπων, μεταλλικές ή απορροφήσιμες,με διαφόρων τύπων ραμμάτων 
Απορροφήσιμη βίδα καθήλωσης θυλάκου 

Μη απορροφήσιμο ράμμα μιας χρήσεως * 1 αρθροσκοπική συρραφή ιστών 
Μη απορροφήσιμο ράμμα μιας χρήσεως * 2 αρθροσκοπική συρραφή ιστών 
Οδηγός ράμματος 

Σετ απορροφησίμων καρφίδων αυτόματης συρραφής μηνίσκων 
Σετ αυτόματης συρραφής ιστών σε αρθροσκοπι κή χρήση μιας χρήσεως 

Συνθετικοί σύνδεσμοι για αποκατάσταση προσθίου-οπισθίου χιαστού συνδέσμου γόνατος με ανοικτή ή 
αρθροσκοπική επέμβαση με τεχνική ονβτ ΐΗθ ίορ ή μηριαίου ΙυππθΙ 
Συνθετικοί σύνδεσμοι αποκατάστασης συνδέσμων γόνατος, αγκώνος, κλπ. 

Υποκατάστατα μικρών οστών (π.χ. μηνοειδούς, κ.λ.π.) από σιλικόνη και άλλα υλικά 

Προθέματα αντικατάστασης κεφαλών κερκίδος από διάφορα υλικά όλων των τύπων και μεγεθών 

Προθέματα για αντικατάσταση μικρών αρθρώσεων από σιλικόνη 

Προθέματα για αντικατάσταση μικρών αρθρώσεων από κεραμικό 

Προθέματα για αντικατάσταση μικρών αρθρώσεων μεταλλικά 

Συστήματα μερικών αρθροδέσεων του καρπού 

Πλάκες κλειδός 

Αγκιστροειδείς πλάκες καταγμάτων μικρών οστών 

Αγκιστροειδής πλάκες καταγμάτων μεγάλων οστών και περί προσθετικών καταγμάτων 

Πλάκες αρθρόδεσης καρπού προκυρτωμένες 

Πλάκες ίΟίΟΡ 3,5 Μ Μ Τιτανίου 

Πλάκες Τ ορθής γωνίας ίΟΡ 3,5 Μ Μ Τιτανίου 

Πλάκες Τ λοξής γωνίας ίΟΡ 3,5 Μ Μ Τιτανίου, δεξιές 

Πλάκες Τ λοξής γωνίας 1€Ρ 3,5 Μ Μ Τιτανίου, αριστερές 

Πλάκες τριφυλοειδείς ίΟΡ Τιτανίου 

Πλάκες 4,5/5,0 ΜΜ, ίΟΰΟΡ Τιτανίου 

Πλάκες Τ-Βυΐτθδδ ίΟΡ Τιτανίου 

Πλάκες Τ-ίΟΡ Τιτανίου 

Πλάκες ί-βυΐτθεε δεξιές και αριστερές, ίΟΡ Τιτανίου 

Πλάκες οστεοτομίας κνήμης 

Πλάκα ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης 

Ειδική ανατομική πλάκα για οστεοσύνθεση δακτύλων 

Ειδικές πλάκες λεκάνης κυρτές, ευθείες, ευθείες-κυρτές κλπ, 2-22 οπών 


Τιμή 
σε Ευρώ 

195 

195 

185 

10 

180 


175 

385 

175 

175 

175 

175 


175 

385 

175 

165 

48 

140 

90 

92 

135 

130 

195 

60 

64 

380 

110 

200 

24 

24 

40 

320 

150 

1.360 

360 

400 

440 

535 

680 

520 

390 

190 

280 

960 

240 

205 

180 

155 

155 

175 

455 

220 

260 

220 

190 

75 

40 

170 
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Τιμή 

σε Ευρώ 


276 

40. 

Σετ ουρραφής μηνίσκων με ενσωματωμένο κοπτικό 

98 

277 

41. 

Οδηγοί βελόνες με μάτι 

88 

278 

42. 

Αγκυρες μεταλλικές τύπου βίδας 

120 

279 

43. 

Αγκυρες μεταλλικές τύπου τόξου 

120 


I» 

Συστήματα εξωτερικής Οστεασύνθεσης (μετά των αναλογών κοχλιών τους) 

1 


1 . 

Βραχιόνιο οστό: 


280 

Α. 

Βραχιόνιο οστό, Μονόπλευρα 

1.220 

281 

Β. 

Βραχιόνιο οστό, Αμφίπλευρα 

1.270 

282 

Γ. 

Βραχιόνιο οστό, Αρθρωτά - Μονόπλευρα 

1.220 

283 

Δ. 

Βραχιόνιο οστό, Κυκλοτερή 

2.200 

284 

Ε. 

Βραχιόνιο οστό, Κυκλοτερή - δακτυλίων 

3.210 

285 

ΣΤ. 

Βραχιόνιο οστό, Υβριδιακά 

3.210 

286 

Ζ. 

Βραχιόνιο οστό, Επιμήκυνσης 

2.340 

287 

Η. 

Βραχιόνιο οστό, ΜοάυΐΒΓ. 

1.420 


2 . 

Οστά αντιβραχίου: 


288 

Α. 

Οστά αντιβραχίου, Μονόπλευρα 

1.300 

289 

Β. 

Οστά αντιβραχίου, Αρθρωτά - Μονόπλευρα 

1.300 

290 

Γ. 

Οστά αντιβραχίου. Κυκλοτερή - δακτυλίων 

2.340 

291 

Δ. 

Οστά αντιβραχίου, ΜοάυΙθτ 

1.420 

292 

Ε. 

Οστά αντιβραχίου, Σετ καρπού μιας χρήσεως αποστειρωμένο 

865 

293 

ΣΤ. 

Οστά αντιβραχίου, Υβριδιακά 

1.940 

294 

Ζ. 

Οστά αντιβραχίου. Επιμήκυνσης 

2.340 


3. 

Μηριαίο οστό: 


295 

Α. 

Μηριαίο οστό, Μονόπλευρα 

1.830 

296 

Β. 

Μηριαίο οστό, Κυκλοτερή - δακτυλίων 

4.890 

297 

Γ. 

Μηριαίο οστό, ΜοάυΙθτ 

1.630 

298 

Δ. 

Μηριαίο οστό, Επιμήκυνσης 

4.890 

299 

Ε. 

Μηριαίο οστό, Τύπου ΙΙΝζθτοί 

5.220 

300 

ΣΤ. 

Μηριαίο οστό, Υβριδιακά 

3.590 


4. 

Οστούν κνήμης: 


301 

Α. 

Οστούν κνήμης, Μονόπλευρα 

1.830 

302 

Β. 

Οστούν κνήμης, Αρθρωτά - Μονόπλευρα 

1.760 

303 

Γ. 

Οστούν κνήμης, Κυκλοτερή- δακτυλίων 

4.890 

304 

Δ. 

Οστούν κνήμης, Επιμήκυνσης 

4.890 

305 

Ε. 

Οστούν κνήμης, Υβριδιακά 

2.990 

306 

ΣΤ. 

Οστούν κνήμης, ΜοάυΙθτ 

2.650 

307 

Ζ. 

Οστούν κνήμης, Τύπου ΙΙΙίζβΓοί 

5.220 


5. 

Οστά λεκάνης: 


308 

Α. 

Οστά λεκάνης, Ετερό πλευρά 

2.770 

309 

Β. 

Οστά λεκάνης, Αμφίπλευρα 

5.300 

310 

Γ. 

Οστά λεκάνης, Κυκλοτερή 

4.060 

311 

Δ. 

Οστά λεκάνης, Κυκλοτερή - δακτυλίων 

5.300 

312 

Ε. 

Οστά λεκάνης, Υβριδιακά 

2.990 

313 

ΣΤ. 

Οστά λεκάνης, Αρθρωτά - Μονόπλευρα . 

2.380 

314 

Ζ. 

Οστά λεκάνης, ΜοάυΙθΐ" 

2.380 


6 . 

Μικρά οστά: 


315 

Α. 

Μικρά οστά, ΜοάυΙθΓ 

1.620 

316 

Β. 

Μικρά οστά. Κυκλοτερή - δακτυλίων 

4.060 

317 

Γ. 

Μικρά οστά. Επιμήκυνσης 

4.060 

318 

Δ. 

Μικρά οστά, Ετερόπλευρα 

2.380 

319 

Ε. 

Μικρά οστά. Αμφίπλευρα 

3.520 

320 

ΣΤ. 

Μικρά οστά, Υβριδιακά 

2.990 


7. 

Αρθρωση αγκώνος: 


321 

Α. 

Αρθρωση αγκώνος, Ετερόπλευρα, ή Αμφίπλευρα 

1.620 

322 

Β. 

Αρθρωση αγκώνος. Κυκλοτερή 

4.060 

323 

Γ. 

Αρθρωση αγκώνος, Κυκλοτερή - δακτυλίων 

4.060 

324 

Δ. 

Αρθρωση αγκώνος, Υβριδιακά 

2.990 

325 

Ε. 

Αρθρωση αγκώνος. Αρθρωτά 

2.990 

326 

ΣΤ. 

Αρθρωση αγκώνος, Μοάυΐ3Γ 

1.620 


8 . 

Αρθρωση πηχεοκαρπικής: 


327 

Α. 

Αρθρωση πηχεοκαρπικής, Ετερόπλευρα 

1.120 

328 

Β. 

Αρθρωση πηχεοκαρπικής, Αμφίπλευρα 

1.580 

329 

Γ. 

Αρθρωση πηχεοκαρπικής, Κυκλοτερή 

4.060 

330 

Δ. 

Αρθρωση πηχεοκαρπικής, Κυκλοτερή - δακτυλίων 

4.060 

331 

Ε. 

Αρθρωση πηχεοκαρπικής, Υβριδιακά 

2.990 

332 

ΣΤ. 

Αρθρωση πηχεοκαρπικής, Αρθρωτά 

1.080 

333 

Ζ. 

Αρθρωση πηχεοκαρπικής, Επιμήκυνσης 

4.060 

334 

Η, 

Αρθρωση πηχεοκαρπικής, ΜοάυΙαΐ" 

1.220 

335 

Θ. 

Αρθρωση πηχεοκαρπικής, Τύπου ΙΙΙίζθτοί 

4.060 





7264 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Α/Α 


Α/Α ΦΕΚ 
984/02 


Υλικά Οστεοσύνθεσης 


9. 


336 

Α. 

337 

Β. 

338 

Γ. 

339 

Δ. 

340 

Ε. 

341 

ΣΤ. 

342 

Ζ. 

343 

Η. 


10. 

344 

Α. 

345 

Β. 

346 

Γ. 

347 

Δ. 

348 

Ε. 

349 

ΣΤ. 

350 

Ζ. 


11. 

351 

Α. 

352 

Β. 

353 

Γ. 


12. 


13. 

354 

Α. 


Αρθρωση γόνατος: 

Αρθρωση γόνατος, Ετερόπλευρα 
Αρθρωση γόνατος, Αμφίπλευρα 
Αρθρωση γόνατος, Κυκλοτερή 
Αρθρωση γόνατος, Κυκλοτερή - δακτυλίων 
Αρθρωση γόνατος, Επιμήκυνσης 
Αρθρωση γόνατος, Υβριδιακά 
Αρθρωση γόνατος, ΜοάυΙβΓ 
Αρθρωση γόνατος, Τύπου ΙΙΙίζβΓοί 

Αρθρωση ποδοκνημικής: 

Αρθρωση ποδοκνημικής, Ετερόπλευρα 
Αρθρωση ποδοκνημικής. Αμφίπλευρα 
Αρθρωση ποδοκνημικής. Κυκλοτερή 
Αρθρωση ποδοκνημικής, Κυκλοτερή - δακτυλίων 
Αρθρωση ποδοκνημικής, Υβριδιακά 
Αρθρωση ποδοκνημικής. Αρθρωτά 
Αρθρωση ποδοκνημικής, ΜοάυΙθΓ 

Αρθρωση ισχίου: 

Αρθρωση ισχίου, Για διατροχαντηρία κατάγματα 
Αρθρωση ισχίου, Για αρθρόδεση ισχίου 
Αρθρωση ισχίου, Για αρθροδιάταση ισχίου 

Συστήματα επιμήκυνσης 

Βελόνες εξωτερικής οστεοσύνθεσης: 

Βελόνες εξωτερικής οστεοσύνθεσης. Απλές σε διάφορες διαστάσεις και τύπους 


Ενδομυελικοί ήλοι (μετά των αναλογών κοχλιών ασφάλισης τους) 


] 


1 . 

355 Αία. 

356 Αΐβ. 

357 Α2α. 

358 Α2β. 

359 Βία. 

360 Βίβ. 

361 Β2α. 

362 Β2β. 

363 Γα. 

364 Γβ. 

365 Δα. 


Βραχιάνιο οστούν: 

Βραχιόνιο οστούν, Απαιτούντες Γλυφανισμό - Ορθόδρομοι από ανοξείδωτο χάλυβα 
Βραχιόνιο οστούν, Απαιτούντες Γλυφανισμό - Ορθόδρομοι κράμα Τΐ 
Βραχιόνιο οστούν, Απαιτούντες Γλυφανισμό - Ανάστροφοι από ανοξείδωτο χάλυβα 
Βραχιόνιο οστούν, Απαιτούντες Γλυφανισμό - Ανάστροφοι από κράμα Τί 
Βραχιόνιο οστούν, Μη-Απαιτούντες Γλυφανισμό - Ορθόδρομοι από ανοξείδωτο χάλυβα 
Βραχιόνιο οστούν, Μη-Απαιτούντες Γλυφανισμό - Ορθόδρομοι από κράμα Τί 
Βραχιόνιο οστούν, Μ η-Απαιτούντες Γλυφανισμό - Ανάστροφοι από ανοξείδωτο χάλυβα 
Βραχιόνιο οστούν, Μ η-Απαιτούντες Γλυφανισμό - Ανάστροφοι από κράμα Τι 
Βραχιόνιο οστούν, Ηλοι για κατάγματα κεφαλής βραχιονίου από ανοξείδωτο χάλυβα 
Βραχιόνιο οστούν, Ηλοι για κατάγματα κεφαλής βραχιονίου από κράμα Τί 

Βραχιόνιο οστούν, Ηλοι για κατάγματα κεφαλής βραχιονίου - βραχιονίων ογκωμάτων- Διάφυσης από ανοξείδωτο 
χάλυ βα 


366 Δβ. 


Βραχιόνιο οστούν, Ηλοι για κατάγματα κεφαλής βραχιονίου - βραχιονίων ογκωμάτων- Διάφυσης από κράμα Τι 


367 Εα. Βραχιόνιο οστούν, Ειδικοί ήλοι με μηχανισμό συμπίεσης κατάγματος από ανοξείδωτο χάλυβα 

368 Εβ. Βραχιόνιο οστούν, Ειδικοί ήλοι με μηχανισμό συμπίεσης κατάγματος από κράμα Τί 


2. Οστά αντιβραχίου 

369 α. Οστά αντιβραχίου από ανοξείδωτο 

370 β. Οστά αντιβραχίου από κράμα 


3. 

371 Αα. 

372 Αβ. 

373 Αία. 

374 Αΐβ. 

375 Βα. 

376 Ββ. 

377 Βία. 

378 Βίβ. 

379 Γα. 

380 Γβ. 

381 Δα. 

382 Δβ. 

383 Εα. 

384 Εβ. 


Μηριαίο οστούν: 

Μηριαίο οστούν, Απαιτούντες Γλυφανισμό από ανοξείδωτο χάλυβα 
Μηριαίο οστούν, Απαιτούντες Γλυφανισμό από κράμα Τί 

Μηριαίο οστούν. Για σταθεροποίηση διαυχενικών καταγμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα 
Μηριαίο οστούν, Για σταθεροποίηση διαυχενικών καταγμάτων από κράμα Τί 
Μηριαίο οστούν. Μη- Απαιτούντες Γλυφανισμό από ανοξείδωτο χάλυβα 
Μηριαίο οστούν. Μη- Απαιτούντες Γλυφανισμό από κράμα Τί 

Μηριαίο οστούν. Για σταθεροποίηση διαυχενικών καταγμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα 
Μηριαίο οστούν. Για σταθεροποίηση διαυχενικών καταγμάτων από κράμα Τί 
Μηριαίο οστούν. Ανάστροφοι από ανοξείδωτο χάλυβα 
Μηριαίο οστούν. Ανάστροφοι από κράμα Τί 

Μηριαίο οστούν. Κεντρικού μηριαίου περιτροχαντηρίων καταγμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα 
Μηριαίο οστούν. Κεντρικού μηριαίου περιτροχαντηρίων καταγμάτων από κράμα Τί 
Μηριαίο οστούν. Ειδικοί ήλοι με μηχανισμό συμπίεσης κατάγματος από ανοξείδωτο χάλυβα 
Μηριαίο οστούν. Ειδικοί ήλοι με μηχανισμό συμπίεσης κατάγματος από κράμα Τί 


4. 

385 Αα. 

386 Αβ. 

387 Βα. 

388 Ββ. 

389 Γα. 

390 Γβ. 

391 Δα. 

392 Δβ. 


Οστό κνήμης: 

Οστό κνήμης, Απαιτούντες Γλυφανισμό από ανοξείδωτο χάλυβα 

Οστό κνήμης, Απαιτούντες Γλυφανισμό από κράμα Τί 

Οστό κνήμης, Μη- Απαιτούντες Γλυφανισμό από ανοξείδωτο χάλυβα 

Οστό κνήμης, Μη- Απαιτούντες Γλυφανισμό από κράμα Τί 

Οστό κνήμης, Ανάστροφοι από ανοξείδωτο χάλυβα από ανοξείδωτο χάλυβα 

Οστό κνήμης, Ανάστροφοι από κράμα Τί 

Οστό κνήμης, Ειδικοί ήλοι με μηχανισμό συμπίεσης κατάγματος από ανοξείδωτο 
Οστό κνήμης, Ειδικοί ήλοι με μηχανισμό συμπίεσης κατάγματος από κράμα Τί 


Τιμή 
σε Ευρώ 


1.580 

2.020 

4.060 

4.890 

4.890 

3.840 

1.830 

5.220 


1.580 

2.020 

4.060 

4.890 

3.050 

3.050 

1.580 


2.020 

1.780 

4.060 

4.060 


86 


480 

600 

480 

600 

485 

600 

485 

600 

625 

740 

625 

740 

480 

740 


505 

505 


495 

600 

650 

780 

615 

735 

650 

780 

755 

905 

675 

810 

650 

780 


530 

670 

530 

670 

755 

835 

530 

670 
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Τιμή 

σε Ευρώ 


5. 

393 Α, 

394 Β. 

395 Γ. 

396 Δ. 

397 Ε. 

398 ΣΤ. 

399 Ζ. 

400 Η. 

401 Θ. 

402 I. 

403 Κ. 

404 Μ. 

405 Ν. 


Διάφοροι ενδομυελικοί ήλοι: 

Διάφοροι ενδομυελικοί ήλοι. Ηλοι αρθροδέσεων 

Διάφοροι ενδομυελικοί ήλοι. Ηλοι με οπές σε όλο το μήκος μόνιμης εφαρμογής 

Διάφοροι ενδομυελικοί ήλοι. Ηλοι ειδικής αγκύρωσης 

Διάφοροι ενδομυελικοί ήλοι. Ηλοι τύπου ΕπάθΤδ 

Διάφοροι ενδομυελικοί ήλοι. Ηλοι εύκαμτοι 

Διάφοροι ενδομυελικοί ήλοι. Ηλοι αυτό-εκπτυσσόμενοι 

Διάφοροι ενδομυελικοί ήλοι, Ενδομυελικοί ήλοι για παιδιά 

Διάφοροι ενδομυελικοί ήλοι. Ηλοι για δια - υπερκονδύλια κατάγματα μηριαίου οστού 
Διάφοροι ενδομυελικοί ήλοι, Συστήματα ενδομυελικής ήλωσης με βίδες ολίσθησης 
Διάφοροι ενδομυελικοί ήλοι, Συστήματα ενδομυελικής ήλωσης με βίδες ολίσθησης και πλάκες. 

Διάφοροι ενδομυελικοί ήλοι, Σύστημα ήλωσης με διπλές βίδες ολίσθησης από τιτάνιο 
Διάφοροι ενδομυελικοί ήλοι. Σύστημα ήλωσης με διπλές βίδες ολίσθησης για υποκεφαλικά κατάγματα 
Διάφοροι ενδομυελικοί ήλοι, Σύστημα ήλωσης με διπλές βίδες ολίσθησης και πλάκα για υποκεφαλικά και 
δ ιατροχα ντήρια κατάγματα 


ΕΞΙ 


Αρθρο πλαστικές 


] 


1.040 

650 

1.010 

365 

86 

1.830 

1.010 

645 

650 

700 

480 

480 

500 


406 

Ιν3. 

1 . 

407 

2. 

408 

3. 

409 

4. 

410 

5. 

411 

6. 

412 

7. 

413 

8. 

414 

9. 

415 

10. 

416 

11. 

417 

12. 

418 

13. 

419 

14. 

420 

15. 

421 

16. 

422 

17. 

423 

18. 

424 

19. 

425 

20. 

426 

21. 

427 

22. 

428 

23. 

429 

24. 

430 

25. 

431 

26. 

432 

27. 

433 

28. 

434 

29. 

435 

30. 

436 

31. 

437 

32. 

438 

33. 

439 

34. 

440 

35. 

441 

36. 

442 

37. 

443 

38. 

444 

39. 

445 

40. 

446 

41. 

447 

42. 

448 

43. 

449 

44. 

450 

45. 

451 

46. 


Αρθροπλαστικές ισχίου 

Η μ ιαρθρο πλαστική Ισχίου τύπου ΤΙιοτηρεοπ με τσιμέντο 
Η μ ιαρθρο πλαστική Ισχίου τύπου Μοοτβ χωρίς τσιμέντο 
Η μ ιαρθρο πλαστική Ισχίου ΜοάυΙατ με τσιμέντο 
Η μ ιαρθρο πλαστική Ισχίου Μ οάυίβι χωρίς τσιμέντο 

Η μ ιαρθρο πλαστική Ισχίου ΜοάυΙατ χωρίς τσιμέντο, με πρόσθετη επικάλυψη των προθέσεων ή συνδυασμό υλικών 
Η μ ιαρθρο πλαστική Ισχίου ΒίροΙθτ με τσιμέντο 

Η μ ιαρθρο πλαστική Ισχίου ΒίροΙθτ με τσιμέντο, με αυχένες αποκατάστασης της γωνίας θηίενετείοη. 

Η μ ιαρθρο πλαστική Ισχίου Βΐρο Ια γ χωρίς τσιμέντο 

Η μ ιαρθρο πλαστική Ισχίου ΒίροΙβτ χωρίς τσιμέντο, με αυχένες αποκατάστασης της γωνίας απίονθίδίοπ. 

Η μ ιαρθρο πλαστική Ισχίου ΒϊροΙατ χωρίς τσιμέντο, με πρόσθετη επικάλυψη των προθέσεων ή συνδυασμό υλικών 

Η μ ιαρθρο πλαστική Ισχίου ΒΐροΙθτ χωρίς τσιμέντο με πρόσθετη επικάλυψη των προθέσεων ή συνδυασμό υλικών, 
με αυχένες αποκατάσταςης της γωνίας 3ΠΙβνθΓδϊοπ 
Η μ ιαρθρο πλαστική επιφάνειας (ΓβδυτΤβαηςι) μηριαίας κεφαλής. 

Ολική αρθροπλαστική Ισχίου με τσιμέντο 
Ολική αρθροπλασπκή Ισχίου ΜοάυΙθτ με τσιμέντο 

Ολική αρθροπλαστική Ισχίου ΜοάυΙδτ με τσιμέντο, με αυχένες αποκατάστασης της γωνίας θπίβνβτδίοπ 
Ολική αρθροπλαστική Ισχίου ΜοάυΙθτ με τσιμέντο, με ανατομικό στυλεό 
Ολική αρθροπλαστική Ισχίου ΜοάυΙθτ με τσιμέντο, με πολυαιθυλένιο χαμηλής τριβής 
Ολική αρθροπλαστική Ισχίου Μοάυί3τ χωρίς τσιμέντο 

Ολική αρθροπλαστική Ισχίου ΜοάυΙθτ χωρίς τσιμέντο, με αυχένες αποκατάστασης της γωνίας ΒπΐθνθΓδίοπ. 

Ολική αρθροπλαστική Ισχίου ΜοάυΙδτ χωρίς τσιμέντο με κεραμική κεφαλή 

Ολική αρθροπλαστική Ισχίου ΜοάυΙθτ χωρίς τσιμέντο με πλήρη πρόσθετη επικάλυψη των προθέσεων ή 
συνδυασμό υλικών 

Ολική αρθροπλαστική Ισχίου ΜοάυΙθτ χωρίς τσιμέντο με πρόσθετη επικάλυψη των προθέσεων ή συνδυασμό 
υλικών, με αυχένες αποκατάστασης της γωνίας 3ΠΙβν€Γ5ϊοη 

Ολική αρθροπλαστική Ισχύου ΜοάιιΙθτ χωρίς τσιμέντο με πρόσθετη επικάλυψη των προθέσεων ή συνδυασμό 
υλικών 

Ολική αρθροπλαστική Ισχίου σε ΣΕΙ με τσιμέντο 
Ολική αρθροπλαστική Ισχίου ΜοάιιΙθτ σε ΣΕΙ με τσιμέντο 
Ολική αρθροπλαστική Ισχίου σε ΣΕΙ χωρίς τσιμέντο 
Ολική αρθροπλαστική Ισχίου ΜοάυΙθτ σε ΣΕΙ χωρίς τσιμέντο 

Ολική αρθροπλαστική Ισχίου σε ΣΕΙ χωρίς τσιμέντο, με πρόσθετη επικάλυψη των προθέσεων ή συνδυασμό 
υλικών 

Ολική αρθροπλαστική Ισχίου ΜοάυΙθτ σε ΣΕΙ χωρίς τσιμέντο, με πρόσθετη επικάλυψη των προθέσεων ή 
συνδυασμό υλικών 

Ολική αρθροπλαστική Ισχίου ΜοάυΙθτσε ΣΕΙ υβρίδιο 
Αναθεώρηση Ολικής αρθροπλαστικής Ισχίου με τσιμέντο 
Αναθεώρηση Ολικής αρθροπλαστικής Ισχίου ΜοάυΙθτ, με τσιμέντο 
Αναθεώρηση Ολικής αρθροπλαστικής Ισχίου χωρίς τσιμέντο 
Αναθεώρηση Ολικής αρθροπλαστικής Ισχίου ΜοάυΙθτ, χωρίς τσιμέντο 

Αναθεώρηση Ολικής αρθροπλαστικής Ισχίου χωρίς τσιμέντο, με πρόσθετη επικάλυψη των προθέσεων ή 
συνδυασμό υλικών 

Αναθεώρηση Ολικής αρθροπλαστικής Ισχίου, ΜοάυΙθτ χωρίς τσιμέντο, με πρόσθετη επικάλυψη των προθέσεων ή 
συνδυασμό υλικών 

Αναθεώρηση Ολικής αρθρ/κή Ισχίου ΜούυΙβτ, με στυλεό από 220-240 πίπί , χωρίς τσιμέντο 
Αναθεώρηση Ολικής αρθρ/κή Ισχίου ΜοδυΙβτ, με στυλεό από 220-240 γπγπ , με τσιμέντο 
Αναθεώρηση Ολικής αρθρ/κή Ισχίου ΜοάυΙατ, με στυλεό από 220-240 πίπί, χωρίς τσιμέντο με πρόσθετη 
επικάλυψη των προθέσεων ή συνδυασμό υλικών 

Αναθεώρηση Ολικής αρθρ/κή Ισχίου ΜοάυΙθτ, με στυλεό άνω των 250 πίπί με τσιμέντο 
Αναθεώρηση Ολικής αρθρ/κή Ισχίου ΜοάυΙθτ, με στυλεό άνω των 250 τπτη χωρίς τσιμέντο 
Αναθεώρηση Ολικής αρθρ/κή Ισχίου ΜούυΙβτ, με στυλεό άνω των 250 γπγπ χωρίς τσιμέντο με πρόσθετη 
επικάλυψη των προθέσεων ή συνδυασμό υλικών 

Αναθεώρηση Ολικής αρθρ/κή Ισχίου ΜοάυΙβτ, με κανονικό στυλεό χωρίς τσιμέντο με πλήρη επικάλυψη των 
προθέσεων ή συνδυασμό υλικών 

Αναθεώρηση Ολικής αρθρ/κή Ισχίου ΜοδυΙειτ, με στυλεό 220-240 πίπί χωρίς τσιμέντο με πλήρη επικάλυψη των 
προθέσεων ή συνδυασμό υλικών 

Αναθεώρηση Ολικής αρθρ/κή Ισχίου Μοάυΐ3Γ, με στυλεό άνω των 250 πίπί χωρίς τσιμέντο με πλήρη 
επικάλυψη των προθέσεων ή συνδυασμό υλικών 

Ολική αρθρ/κή Ισχίου, Μοάυΐ3Γ, χωρίς τσιμέντο ΜΕΤΑΙ_ - ΜΕΤΑΙ. με ή χωρίς πολυαιθυλένιο μη ανιχνεύσιμης 
φθοράς 


195 

150 

1.030 

1.520 

1.600 

1.520 

1.520 

1.990 

1.990 

2.010 

2.010 

1.280 

1.290 

1.760 

1.760 

2.160 
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2.700 

2.930 

2.850 

2.850 

2.800 

2.110 

2.170 

3.050 

3.050 

3.050 

3.050 

2.590 

1.870 

1.890 

2.930 

3.000 

3.040 

3.200 

3.200 

3.040 

3.280 

3.200 

3.360 

3.440 

3.040 

3.200 

3.400 

3.280 
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Α/Α 


Α/Α ΦΕΚ 
984/02 


Υλικά Οστεοσύνθεσης 


Τιμή 

σε Ευρώ 
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47. 
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48. 
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49. 
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51. 

457 

52. 

458 

53. 

459 

54. 

460 
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56. 
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57. 
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59. 
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60. 
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62. 
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63. 
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64. 
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65. 
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66. 
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67. 

473 

67α. 

474 

68. 

475 

69α. 

476 

69β. 

477 

70α. 

478 

70β. 

479 

71α. 

480 

71β. 

481 

72. 

482 

73α. 

483 

73β. 

484 

74. 

485 

75. 

486 

76. 


ίναΐ. 

487 

1 . 

488 

2. 

489 

3. 

490 

4. 

491 

5. 

492 

6. 

493 

7. 

494 

8. 

495 

9. 

496 

10. 

497 

11. 

498 

12. 

499 

13. 

500 

14. 

501 

15. 

502 

16. 

503 

17. 

504 

18. 

505 

19. 

506 

20. 

507 

21. 


Ινβ. 

508 

1 . 

509 

2. 

510 

3. 

511 

4. 

512 

5. 

513 

6. 

514 

7. 

515 

8. 

516 

9. 

517 

10. 

518 

11. 

519 

12. 

520 

13. 


Ολική αρθρ/κή Ισχίου, ΜοάυΙατ, ΜΕΤΑΙ - ΜΕΤΑί χωρίς τσιμέντο, και με πρόσθετη επικάλυψη των προθέσεων ή 
συνδυασμό υλικών. 

Ολική σρθρ/κή Ισχίου, ΜοάυΙδΓ, ΜΕΤΑί - ΜΕΤΑί, υβρίδιο . 

Ολική ορθρ/κή Ισχίου με τσιμέντο, ΜοάυΙθΓ, ΜΕΤΑί - ΜΕΤΑί, ειδικό πολυαιθυλένιο χαμηλής φθοράς 
Ολική αρθρ/κή Ισχίου, επιφάνειας, ΜΕΤΑΙ - ΜΕΤΑί 

Ολική αρθροπλαστική ισχίου, υβρίδιο, τηούυΐβτ, με ειδικό πολυαιθυλένιο χαμηλής φθοράς 
Ολική αρθροπλαστική ισχίου χωρίς τσιμέντο, ιτιοάυΙθΓ, με ειδικό πολυαιθυλένιο χαμηλής φθοράς 
Ολική αρθροπλασπκή ισχίου, ΓποάυΙθΓ, με ειδικό πολυαιθυλένιο χαμηλής φθοράς, με πρόσθετη επικάλυψη των 
προθέσεων ή συνδυασμό υλικών 

Ολική αρθρ/κή Ισχίου επιφάνειας (ΓβευιΤθεϊπο) ΜθϊθΙ-ΜθϊθΙ χωρίς πολυαιθυλένιο 
Ολική αρθρ/κή Ισχίου, ΜοάυΙθΓ, ΟΕΡίΑΜΙΟίο ΟΕΚΑΜΙΟ χωρίς τσιμέντο 

Ολική αρθρ/κή Ισχίου, Μοάυΐ9Γ, ΟΕΡΑΜΙΟ ίο ΟΕΚΑΜΙΟ χωρίς τσιμέντο και με πρόσθετη επικάλυψη των 

προθέσεων ή συνδυασμό υλικών 

Ολική αρθρ/κή Ισχίου Μοάυίβι Υβρίδιο 

Ολική αρθρ/κή Ισχίου ΜοάυΙθΓ Υβρίδιο με κεραμική κεφαλή 

Αντικατάσταση κοτύλης μόνο με τσιμέντο 

Αντικατάσταση στυλεαϋ μόνο με τσιμέντο 

Αντικατάσταση κεραμικής κεφαλής μόνο 

Αντικατάσταση κεφαλής και κοτύλης, με ΜΕΤΑί - ΜΕΤΑί ή ΟΕΚΑΜΙΟ ίο ΟΕΚΑΜΙΟ με ή χωρίς ειδικό 
πολυαιθυλένιο χαμηλής φθοράς 

Αντικατάσταση κοτύλης μόνο, χωρίς τσιμέντο (με βίδες) 

Αντικατάσταση στυλεού μόνο χωρίς τσιμέντο 

Μακρύς στυλεός (άνω των 160 χιλ.) με τσιμέντο οποιουδήποτε τύπου 
Μακρύς στυλεός (άνω των 190 χιλ.) χωρίς τσιμέντο οποιουδήποτε τύπου 

Μακρύς στυλεός (άνω των 190 χιλ.) τποάυΐ9Γ, χωρίς τσιμέντο οποιουδήποτε συναρμολογούμενου τύπου 

Μακρύς στυλεός (άνω των 190 χιλ.) τηοάυΙαΓ χωρίς τσιμέντο οποιουδήποτε τύπου με πρόσθετη επικάλυψη της 
προθέσεως ή συνδυασμό υλικών. 

Μακρύς στυλεός (άνω των 190 χιλ.) χωρίς τσιμέντο οποιουδήποτε τύπου, και με πρόσθετη επικάλυψη των 
προθέσεων ή συνδυασμό υλικών 

Πλέγμα ενίσχυσης της κοτύλης και του μηριαίου, από ανοξείδωτο χάλυβα 
Πλέγμα ενίσχυσης της κοτύλης και του μηριαίου από κράμα Τϊ 
Μεταλλικοί δακτύλιοι ενίσχυσης της κοτύλης, από ανοξείδωτο χάλυβα 
Μεταλλικοί δακτύλιοι ενίσχυσης της κοτύλης από κράμα Τί 

Μεταλλικοί δακτύλιοι ενίσχυσης της κοτύλης με σημεία στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα 
Μεταλλικοί δακτύλιοι ενίσχυσης της κοτύλης με σημεία στήριξης από κράμα Τί 
Ειδική πρόθεση κοτύλης Μοάυΐ3Γ με μεταλλικούς δακτυλίους, χωρίς τσιμέντο 
Μεταλλικά Κυπέλλια ενίσχυσης κοτύλης τύπου ΜυΙΙθτ, από ανοξείδωτο χάλυβα 
Μεταλλικά Κυπέλλια ενίσχυσης κοτύλης τύπου ΜυΙΙθτ από κράμα Τί 
Αντικατάσταση εσωτερικού πολυαιθυλενίου μεταλλικής κοτύλης 
Αντικατάσταση μεταλλικής κεφαλής 

Αντικατάσταση εσωτερικού πολυαιθυλενίου χαμηλής φθοράς μεταλλικής κοτύλης 

Αναλώσιμα υλικά ολικών αρθροπλαστικών ισχίου 

Τσιμέντο απλό (μια δόση) 

Τσιμέντο με αντιβιοτικό 

Τσιμέντο απλό, για χρήση σε συσκευή ανάδευσης σε κενό αέρος 
Τσιμέντο με αντιβιοτικό, για χρήση σε συσκευή ανάδευσης σε κενό αέρος 
Σετ καθαρισμού μηριαίου αυλού. 

Παροχέτευση τραύματος. 

Συσκευή αυτομετάγγισης αίματος. 

Συσκευή επαναμετάγγισης αίματος, μετεγχειρητικά 

Συσκευή εκπλύσεως μηριαίου αυλού 

Σύριγγα τσιμέντου (αναλώσιμο για εβιπβηϊ ςυη). 

Σύστημα ανάδευσης ακρυλικού τσιμέντου 
Σύριγγα ανάδευσης και έγχυσης τσιμέντου σε κενό αέρος 
Πώμα αυλού μηριαίου από πολυαιθυλένιο 
Πώμα αυλού μηριαίου απορροφούμενο 

Πολύκλωνα σύρματα (διαμέτρου 18 χιλ.) με το μεταλλικό τους κλιπ 

Σύριγγες τσιμέντου απλές αναλώσιμες 

Μπώλ ανάμιξης τσιμέντου με σπάτουλα 

Μπώλ ανάμιξης τσιμέντου σε κενό αέρος 

Πίεστρα τσιμέντου για κοτύλη 

Πίεστρα τσιμέντου για μηρό 

Βίδες τιτανίου για τα κυπέλλια ΜυΙΙβτ 

Αρθροπλαστικές γόνατος 

Ολική Αρθρ/κή Γόνατος με τσιμέντο 
Ολική Αρθρ/κή Γόνατος χωρίς τσιμέντο 

Ολική Αρθρ/κή Γόνατος χωρίς τσιμέντο, με πρόσθετη επικάλυψη των προθέσεων ή συνδυασμό υλικών 
Ολική Αρθρ/κή Γόνατος Υβρίδιο 

Ολική Αρθρ/κή Γόνατος υβρίδιο, με πρόσθετη επικάλυψη των προθέσεων ή συνδυασμό υλικών 

Ολική Αρθρ/κή Γόνατος με μακρύ στυλεό, χωρίς τσιμέντο 

Ολική Αρθρ/κή Γόνατος με μακρύ στυλεό, με τσιμέντο 

Ολική Αρθρ/κή Γόνατος με μακρύ στυλεό, υβρίδιο 

Αναθεώρηση Ολική Αρθρ/κής Γόνατος με τσιμέντο 

Αναθεώρηση Ολική Αρθρ/κής Γόνατος χωρίς τσιμέντο 

Αναθεώρηση Ολική Αρθρ/κής Γόνατος χωρίς τσιμέντο, με πρόσθετη επικάλυψη των προθέσεων ή συνδυασμό 
υλικών 

Αναθεώρηση Ολική Αρθρ/κής Γόνατος Υβρίδιο 

Αρθρούμενες (τύπου μεντεσέ Κοΐθΐίαπ ή όχι) Ολικές Αρθρ/κές Γόνατος, με τσιμέντο, αναλόγως μήκους στυλεού . 
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Α/Α 


Α/Α φεκ 
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Αρθρούμενες (τύπου μεντεσέ Κοίθΐίοη ή όχι) Ολικές Αρθρ/κές Γόνατος, χωρίς τσιμέντο, αναλόγως μήκους 
στυλεοϋ 

Ολική Αρθρ/κή Γόνατος με 5ρ30βΓ5, χωρίς τσιμέντο (Διαγράφονται) 

Ολική Αρθρ/κή Γόνατος με εραοβτδ, με τσιμέντο (Διαγράφονται) 

Ολική Αρθρ/κή Γόνατος με ερ30βΓ5, υβρίδιο (Διαγράφονται) 

Ολική Αρθρ/κή Γόνατος με ροεΐθποΓ δΐειόίΐίζθτ, χωρίς τσιμέντο 
Ολική Αρθρ/κή Γόνατος με ροεΐβποτ δΐβϋϊΐϊζβΐ', με τσιμέντο . 

Ολική Αρθρ/κή Γόνατος με ροδίβποτ είθβϊΐϊζθτ, υβρίδιο 

Ολική αρθροπλαστική γόνατος με στροφολίσθηση πολυαιθυλενίου, με τσιμέντο 
Ολική αρθροπλαστική γόνατος με στροφολίσθηση πολυαιθυλενίου, υβρίδιο 

Ολική αρθροπλαστική γόνατος με στροφολίσθηση πολυαιθυλενίου, χωρίς τσιμέντο, με πρόσθετη επικάλυψη των 

προθέσεων ή συνδυασμό υλικών 

Μονοδιαμερισματική αρθρ/κή γόνατος 

Αντικατάσταση κνημιαίου τμήματος με τσιμέντο 

Αντικατάσταση κνημιαίου τμήματος χωρίς τσιμέντο 

Αντικατάσταση κνημιαίου τμήματος χωρίς τσιμέντο, με πρόσθετη επικάλυψη των προθέσεων ή συνδυασμό 
υλικών . 

Αντικατάσταση μηριαίου τμήματος με τσιμέντο 

Αντικατάσταση μηριαίου τμήματος, ραεΙβποΓ είθβϊΐίζβΐ', με τσιμέντο 

Αντικατάσταση μηριαίου τμήματος χωρίς τςιμέντο , 

Αντικατάσταση μηριαίου τμήματος χωρίς τσιμέντο, με πρόσθετη επικάλυψη των προθέσεων ή συνδυασμό υλικών 
Αντικατάσταση μηριαίου τμήματος ροεέβποτ εΐθόίΙίζθΓ, χωρίς τσιμέντο 

Αντικατάσταση μηριαίου τμήματος ροείβποτ είθβίΐίζβτ, χωρίς τσιμέντο, με πρόσθετη επικάλυψη των προθέσεων ή 

συνδυασμό υλικών 

Αντικατάσταση πολυαιθυλενίου μόνο 

Αντικατάσταση πολυαιθυλενίου μόνο, ροεΐδποτ εΐοόίΐίζβτ 

Στυλεοί κνήμης με τσιμέντο διαμέτρου 8-18 χιλ. μήκους άνω των 30 χιλ 

Στυλεοί κνήμης χωρίς τσιμέντο διαμέτρου 8-22 χιλ. μήκους άνω των 50 χιλ 

Στυλεοί μηριαίου με τσιμέντο διαμέτρου 8-24 χιλ. μήκους άνω των 50 χιλ 

Στυλεοί μηριαίου χωρίς τσιμέντο διαμέτρου 8-26 χιλ. μήκους άνω των 50 χιλ. 

Προσθήκες κνήμης επίπεδες ή διαφόρων κλίσεων πάχους 5-15 χιλ 
Προσθήκη μηριαίας πρόθεσης περιφερική ή οπίσθια πάχους 4-16 χιλ. εκάστη 
Αντικατάσταση επιγονατίδος. 

Αντικατάσταση ειδικού πολυαιθυλενίου χαμηλής φθοράς 
Αάμα οστεοτόμου 

Αρθροπλαστικές ώμου & άλλες 

ΗΜΙΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΩΜΟΥ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ 
ΗΜΙΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΩΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ 
Η ΜΙΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΩΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΜΟϋυΐΑΚ 

Η ΜΙΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΩΜΟΥ ΕΚΚΕΝΤΡΗΣΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΜΟΟϋΓΑΚ 

Η ΜΙΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΩΜΟΥ ΕΚΚΕΝΤΡΗΣΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΜΟΟϋίΑΡ 

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΩΜΟΥ - ΥΒΡΙΔΙΟ 

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΩΜΟΥ - ΥΒΡΙΔΙΟ, ΜΟϋυΐΑΚ 

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΩΜΟΥ - ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ 

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΩΜΟΥ - ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ 

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΩΜΟΥ ΕΚΚΕΝΤΡΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΜΟϋϋίΑίΙ 
ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΩΜΟΥ ΕΚΚΕΝΤΡΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΜΟϋυΐ_ΑΚ 
ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΩΜΟΥ ΕΚΚΕΝΤΡΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, ΥΒΡΙΔΙΟ, ΜΟΟυίΑΙΤ 
ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΩΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΚΩΝΟΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ 
ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΚΩΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ 

ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΚΩΝΟΣ ΗΜΙ-ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Η ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΘΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ - ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΩΝ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Η ΧΩΡΙΣ 

ΑΡΘΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΎΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΩΝ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Η ΧΩΡΙΣ 
Ε Μ ΦΥΤΕΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ ΩΜΟΥ 

ΓΕΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

Συσκευές προετοιμασίας τσιμέντου σε κενό και με φυγοκέντρηση (μιας ή πολλαπλής χρήσης και με τα αντίστοιχα 
αναλώσιμα) 

Συμπιεστήρας ακρυλικού τσιμέντου κοτύλης από πλαστική ύλη 

Ειδικό σύστημα οστεασύνθεσης τροχαντήρων με σύρμα αγγράφες, πλάκες σε αναθεώρηση ολικών 
αρθοπλαστικών ισχίου 

ΟΣΤΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ 

Βόεια οστικά μοσχεύματα σε διάφορα είδη, μεγέθη, σχήματα και μορφές 

Συνθετικά υποκατάστατα οστικών μοσχευμάτων σε διάφορα είδη, μεγέθη, σχήματα και μορφές 

Συνθετικά υποκατάστατα οστικών μοσχευμάτων, βιοαπορροφήσιμα με ή χωρίς αντιβιοτικό 

Ανθρώπεια οστικά μοσχεύματα όλων των μεγεθών, μορφών και σχημάτων 

Ανθρώπεια οστικά μοσχεύματα από απομεταλλωμένη μεσοκυττάρια οστική ουσία 

Ανθρώπεια οστικά μοσχεύματα από απομεταλλωμένη μεσοκυττάρια οστική ουσία με κατάλληλο φορέα. 

Ανθρώπεια οστικά μοσχεύματα από απομεταλλωμένη μεσοκυττάρια οστική ουσία χωρίς προσθήκη φορέα 

Ανθρώπεια οστικά μοσχεύματα από απομεταλλωμένη μεσοκυττάρια οστική ουσία με φλοιοσπογγώδη τρίμματα και 
κατάλληλο φορέα 

Κατεψυγμένα ανθρώπεια οστικά άλλο μοσχεύματα σε μορφή πάστας 
Ξηρά ανθρώπεια οστικά αλλομοσχεύματα σε μορφή πάστας 
Κατεψυγμένα ανθρώπινα μοσχεύματα διαμορφωμένων οστών 
Ξηρά ανθρώπινα μοσχεύματα διαμορφωμένων οστών 
Κατεψυγμένα μορφοποιημένα ανθρώπινα μοσχεύματα 


3.440 

3.080 

2.640 

2.920 

3.400 
2.890 
3.080 
2.890 
3.200 

3.320 

2.080 

1.400 
1.580 

1.680 

1.400 

1.560 

1.580 

1.600 

1.480 

1.520 

465 

505 

465 

820 

585 

820 

820 

465 

120 

620 

70 


2.660 

2.860 

2.580 

3.530 

3.410 

3.060 

3.070 

3.290 
3.350 
4.120 
4.240 
4.240 
4.240 
5.040 
5.040 
3.480 

2.470 

2.940 

1.290 


175 

94 

1.185 


730 

1.100 

1.240 

745 

1.170 

1.360 

2.020 

1.730 

1.730 

1.780 

1.610 

760 
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Α/Α 


Α/Α ΦΕΚ 
984/02 


Υλικά Οστεασύνθεσης 


Τιμή 

σε Ευρώ 


586 

10 . 

Ξηρά μορφοποιημένα ανθρώπινα μοσχεύματα. 

690 

587 

11 . 

Κατεψυγμένα ανθρώπινα μοσχεύματα μαλακών μορίων και ιστών - τενόντια μοσχεύματα 

3.210 

588 

12 . 

Ξηρά ανθρώπινα μοσχεύματα μαλακών μορίων και ιστών - τενόντια μοσχεύματα 

3.060 

589 

13. 

Κατεψυγμένα ανθρώπινα μοσχεύματα για οστικά ελλείμματα 

5.020 

590 

14. 

Ξηρά ανθρώπινα μοσχεύματα για οστικά ελλείμματα 

4.560 

591 

15. 

Κατεψυγμένα ανθρώπινα μοσχεύματα από αλεσμένα και αναμιγμένα οστά-τρίμματα φλοιώδη, σπογγώδη, 
σπογγοφλοιώδη 

1.140 

592 

16. 

Ξηρά ανθρώπινα μοσχεύματα από αλεσμένα και αναμιγμένα οστά - τρίμματα φλοιώδη, σπογγώδη, 
σπογγοφλοιώδη 

1.040 

593 

17. 

Αυτόλογοι αυξητικοί παράγοντες από το αίμα μέσω ειδικού φίλτρου 

1.110 

594 

18. 

Σκόνη υδροξυαπατίτη για οστικά ελλείμματα 

1.140 

595 

19. 

Απομεταλλωμένη μεσοκυττάρια μη αιμολυτική οστική ουσία, σε μορφή πάστας 

400 

596 

20 . 

Απομεταλλωμένη μεσοκυττάρια μη αιμολυτική οστική ουσία σε μορφή πλαστελίνης 

400 

597 

21 . 

Σύστημα συλλογής οστικού μοσχεύματος και μυελού των οστών (δβΐ) 

490 


VI. 

ΑΝΤΙΣΥΜΦΥΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 


598 


Αντισυ μ φυτικές ουσίες 

445 

599 

VII. 

ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 


600 

1 . 

Απλά (ρβάε κλπ) 

15 

601 

2 . 

Αμέσου επίσχεσης μεγάλων αιμορραγιών (κόλλες, θρομβίνες κλπ) 

520 

602 

3. 

Βιοαπορροφήσιμος αιμοστατικός σπόγγος με αντιβιοτικό σε διάφορα μεγέθη 

64 

603 

4. 

Συνθετικό δέρμα αποστειρωμένης συσκευασίας με αντιβιοτικό σε διάφορα μεγέθη 

22 

604 

VIII. 

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 


605 

1 . 

Συσκευή πρόληψης θρόμβωσης μετά από ολικές αρθροπλαστικές. 

2.450 

606 

Ια. 

Αναλώσιμο ουΐΤ μιάς χρήσης για την ανωτέρω συσκευή 

61 

607 

2 . 

Εμφυτευόμενοι ηλεκτρικοί διεγέρτες για τη σπονδυλική στήλη και τα μακρά. 

2.450 

608 

3. 

Ηλεκτρομαγνητικοί διεγέρτες ανάπτυξης μακρών οστών εξωτερικής εφαρμογής. 

2.800 

609 

4. 

Διεγέρτες ανάπτυξης - πώρωσης οστών υπερήχων εξωτερικής εφαρμογής. 

1.320 

610 

5. 

Εξωτερικής εφαρμογής νάρθηκας ποδοκνημικής σε κενό αέρος. 

715 

611 

6 . 

Ηλεκτρόδια για εξάχνωση συρρίκνωση ιστών. 

255 

612 

7. 

Διεγέρτης Νεύρων. 

1.150 

613 

8 . 

Αναλώσιμα συσκευών σταθερής ενδαρθρικής πίεσης 

92 

614 

9. 

Ανάρτηση αντιβραχίου με απαγωγή. 

135 

615 

10 . 

Ανάρτηση αντιβραχίου 

8 

616 

11 . 

Ζώνη θωρακοοσφυϊκή 

110 

617 

12 . 

Ζώνη οσφύος με θερμοπλαστικό 

110 

618 

13. 

Κολάρο 

31 

619 

14. 

Κολάρο μαλακό. 

8 

620 

15. 

Νάρθηκας αγκώνος λειτουργικός με γωνιόμετρο. 

170 

621 

16. 

Νάρθηκας ακίνητο ποίησης πηχεοκαρπικής. 

43 

622 

17. 

Νάρθηκας γόνατος πολλαπλής αστάθειας. 

435 

623 

18. 

Νάρθηκας γόνατος τεσσάρων σημείων. 

600 

624 

19. 

Νάρθηκας ισχίου λειτουργικός με γωνιόμετρο. 

405 

625 

20 . 

Νάρθηκας κνημοποδικός λειτουργικός με γωνιόμετρο. 

160 

626 

21 . 

Νάρθηκας μηροκνημικός λειτουργικός με γωνιόμετρο. 

260 

627 

22 . 

Νάρθηκας μηροκνημικός σταθερός. 

74 

628 

23. 

Νάρθηκας οπισθίου χιαστού. 

600 

629 

24. 

Νάρθηκας οστεοαρθρίτιδος γόνατος με αρνητική πίεση. 

665 

630 

25. 

Νάρθηκας προσθίου χιαστού. 

600 

631 

26. 

Νάρθηκας "Σαρμιέντο" βραχιονίου 

220 

632 

27. 

Νάρθηκας ώμου αεροπλανάκι. 

645 

633 

28. 

Οκτωειδής επίδεσμος για κατάγματα κλείδας. 

27 

634 

29. 

Τιράντα ακινητοποίησης ακρωμιοκλειδικής 

42 

635 

30. 

Τιράντα ακινητοποίησης βραχιονίου για κατάγματα ώμου. 

20 

636 

31. 

Μβίθΐ ΡΪΠ9ΘΓ. 

1 
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Α/Α 

Α/Α ΦΕΚ 
984/02 


Α. 

1 

Α1. 

2 

Α2. 

3 

Α3. 

4 

Α4. 

5 

Α5. 

6 

Α6. 

7 

Α7. 

8 

Α8. 

9 

Α9. 

10 

Α10. 

11 

Α11. 

12 

Α12. 

13 

Α13. 

14 

Α14. 

15 

Α15. 

16 

Α16. 

17 

Α17. 

18 

Α18. 


Β. 

19 

Β1. 

20 

Β2. 

21 

Β3. 

22 

Β4. 

23 

Β5. 

24 

Β6. 

25 

Β7. 

26 

Β8. 

27 

Β9. 

28 

ΒΙΟ. 

29 

Β11. 

30 

Β12. 

31 

Β13. 

32 

Β14. 

33 

Β14α. 

34 

Β15. 

35 

Β15α. 

36 

Β16. 

37 

Β17. 

38 

Β18. 

39 

Β19. 


Γ. 

40 

Γ1. 

41 

Γ2. 


Δ. 

42 

Δ1. 

43 

Δία. 

44 

Δ2. 

45 

Δ3. 

46 

Δ4. 

47 

Δ5. 


Ε. 

48 

Ε1. 

49 

Ε2. 

50 

Ε2α. 

51 

Ε3. 

52 

Ε3α. 

53 

Ε4. 


Υλικά Σπονδυλοδεσίας 


ΔΙΑΥΧΕΝΙΚΕΣ ΒΙΔΕΣ (ανά τεμάχιο) 

Διαυχενικές βίδες Τιτανίου ενός άξονα 
Διαυχενικές βίδες Τιτανίου δύο αξόνων 
Διαυχενικές βίδες Τιτανίου τριών αξόνων 

Διαυχενικές βίδες τιτανίου τριών αξόνων συστήματος δυναμικής σπονδυλοδεσίας 

Διαυχενικές βίδες ΞΐαίπΙοεε 51βθ1 ενός άξονα 

Διαυχενικές βίδες δΐθίπίθεε 5ΐβθΙ δύο αξόνων 

Διαυχενικές βίδες δΐθΐπίβεε 5£ββΙ τριών αξόνων 

Βίδες δυναμοποίησης ή ανάταξης σπονδυλολίσθησης (Ρθάυοίίοπ) 

Ειδικές γωνιώδεις βίδες ιερού 

Βίδες Τιτανίου αυχενικής μοίρας (εκάστη) 

Βίδες Τιτανίου οσφυϊκής μοίρας (εκάστη) 

Βίδες Τιτανίου θωρακικής μοίρας 
Μηχανισμός κλειδώματος βίδας ράβδου 

Διαυχενικές βίδες Τιτανίου με οβάλ τελείωμα, κυλινδρικό σπείραμα και ειδική υποδοχή 
για πολυαξονικούς σφιγκτήρες 
Δακτύλιοι παρεκτόπισης 

Άνω πολυαξονικοί σφικτήρες ράβδων με επιμήκεις ραβδώσεις 
Κάτω πολυαξονικές βάσεις υποδοχής ράβδων, με επιμήκεις ραβδώσεις 
Συνδετικό βίδας - σφιγκτήρων 

ΑΓΚΙΣΤΡΑ (ανά τεμάχιο) 

Κλειστά άγκιστρα (ΗοοΙ<) Τιτανίου 
Ανοικτά άγκιστρα (ΗοαΙκ) Τιτανίου 
Κλειστά άγκιστρα (ΗοοΙ<) (2) 3ί9ΐπ1θ55 5ΐθθΙ 
Ανοικτά άγκιστρα (ΗοοΙ<) (2) 5ΐ9ίηΙβδ5 5ΐθβΙ 
Κλειστά άγκιστρα (ΗοοΙ<) Οίί-εθΐ 
Ανοικτά άγκιστρα (ΗαοΙ<) Οίΐ-εθΙ: 

Κλειστά άγκιστρα (ΗοοΙ<) δυρΓθΙθίτπηθΓ 
Ανοικτά άγκιστρα (ΗοοΙ<) 5υρΓ9ΐ9Γηίη9Γ 
Κλειστά άγκιστρα (ΗοοΙ<) ΤΓ9Π5νβΓ5β Ργο€Θ 55 ΗοοΙ< 

Ανοικτά άγκιστρα (ΗοοΙ<) ΤΓΒΠδνβΓδθ ΡτοοΘδδ Ηοο1< 

Ειδικές γωνιώδεις διπλές βάσεις στήριξης στο ιερό (ανά τεμάχιο) 

Σύρμα σταθ/σης σπονδ/κών, πετάλων (πλεκτό) 

Ανοιχτά άγκιστρα ειδικού τύπου για σκολιώσεις 

Άνω διπλό υποπετάλιο υπό συμπίεση άγκιστρο ο1Τ-5θΙ 

Άνω διπλό υποπετάλιο υπό συμπίεση άγκιστρο οίί- εβΐ για σκολίωση 

Κάτω διπλό υποπετάλιο υπό συμπίεση άγκιστρο οίΡ-5θΙ 

Κάτω διπλό υποπετάλιο υπό συμπίεση άγκιστρο οίί-δβΐ για σκολίωση 

Ειδική εξάγωνη συνδετική βίδα συμπίεσης διαφόρων μεγεθών 

Ημιδακτύλιος παρεκτόπισης 

Άνω σφικτήρας ράβδου με επιμήκεις ραβδώσεις 

Συνδετικό αγκίστρου - σφιγκτήρα 

ΕΓΚΑΡΣΙΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ( 0ΚΟ55-Ι.ΙΝΚ) 

Ενός τμήματος (ένας σύνδεσμος) 

Πολλών τμημάτων ( Γποάυΐθτ ) μεταβλητού μήκους 

ΡΑΒΔΟΙ 

Τ ιτανίου 

Ράβδος τιτανίου με επιμήκεις ραβδώσεις 
5ί3ΪπΐΒδδ 51θβΙ 

Προκυρτωμένη ενός τμήματος 

Ράβδοι μεταβλητού μήκους (ΜοάυΙδτ) από πολυουραιθάνη 
Πλαίσια τετράγωνα τιτανίου 

ΚΛΩΒΟΙ(0ΑΕΕ5) 

Κλωβοί Οσφυϊκής μοίρας (2 τμχ) (κανονικοί κλωβοί και θΧίθπάβά)(Τιτανίου, Τανταλίου, 
Υδροξυαπατίτη, Ανθρώπινο Μόσχευμα) 

Κλωβοί Τιτανίου Αυχενικής μοίρας (κανονικοί κλωβοί και θχίβηάθά)(Τιτανίου, 

Τανταλίου, Υδροξυαπατίτη, Ανθρώπινο Μόσχευμα) 1431 ΕΥΡΩ 

Κλωβός αυχενικής μοίρας από πολυμερές ακτινοδιαπερατό 

Προθέσεις αντικατάστασης μεσοσπονδυλίου δίσκου Α.Μ.Σ.Σ. και Θ.Ο.Μ.Σ.Σ 

Δακτυλίδι αναλώσιμο για διαδερμική αφαίρεση κήλης δίσκου 

Κλωβός (099θ) αντικαθ ιστού μενού σώματος σπονδύλων 

Παρατήρηση: Όταν αντικαθίσταντο περισσότερα του ενός σώματος Σπονδύλων 
επιπλέον ανά σπόνδυλο 


Τιμές 
σε Ευρώ 


435 

670 

845 

845 

315 

435 

550 

230 

230 

125 

210 

230 

255 

210 

105 

245 

245 

205 


315 

550 

260 

375 

440 

630 

535 

535 

535 

535 

1.400 

1.080 

800 

1.360 

1.360 

1.760 

1.760 

540 

480 

240 

400 


465 

820 


180 

180 

180 

180 

240 

480 


1.990 

1.520 

1.830 

1.990 

435 

1.870 
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Α/Α 

Α/Α ΦΕΚ 
984/02 

I Υλικά Σπονδυλοδεσίας |Η 

Τιμές 
σε Ευρώ 

54 

Ε5. 

Κλωβοί Οσφυϊκής μοίρας (2 τμχ) κανονικοί και θχίβηάβά ή με επικάλυψη από 
συμπιεσμένα ανθρακονήματα 

2.150 

55 

Ε6. 

Κύβοι συμπαγείς με επικάλυψη πορώδους τιτανίου 

2.590 

56 

Ε7. 

Κλωβοί Συνθετικού Πολυμερούς Οσφυϊκής μοίρας (ΡΙ_ΙΡ) 

2.140 

57 

Ε8. 

Κλωβός Συνθετικού Πολυμερούς Θωρακοσφυικής μοίρας (ΑΙ_ΙΡ) 

1.830 

58 

Ε9 

Κλωβός Συνθετικού Πολυμερούς Αυχενικής μοίρας 

1.830 


ΣΤ. 

ΠΛΑΚΕΣ - ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ 


59 

ΣΤ1Α. 

Πλάκα Τιτανίου αυχενικής μοίρας (από ένα έως δύο επίπεδα) 

935 

60 

ΣΤ1Β. 

Πλάκα Τιτανίου αυχενικής μοίρας άνω των τριών επιπέδων 

1.190 

61 

ΣΤ2. 

Πλάκα Τιτανίου οσφυϊκής μοίρας (από ένα έως τρία επίπεδα) 

1.050 

62 

ΣΤ3. 

Πλάκα Τιτανίου οσφυϊκής μοίρας άνω των τριών επιπέδων 

1.400 

63 

ΣΤ4. 

Συνδετικό βίδας-ράβδου (έκαστο) 

230 

64 

ΣΤ5. 

Συνδετικό ράβδου-ράβδου (έκαστο) 

350 

65 

ΣΤ6. 

Σύστημα αυτόματης συρραφής σκληράς μήνιγκας με κλίπς Τιτανίου 

240 

66 

ΣΤ7. 

Συνδετικό βίδας-βίδας 

595 

67 

ΣΤ8. 

Εύκαμπτη πλάκα οσφυϊκής μοίρας 

885 

68 

ΣΤ9. 

Πλάκα από ενσωματωμένο κλωβό από τιτάνιο 

1.700 


ζ. 

ΒΙΔΕΣ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑΣ 


69 

Ζ1. 

Βίδα οπίσθιας αυχενικής σπονδυλοδεσίας ενός άξονα 

80 

70 

Ζ2. 

Βίδα οπίσθιας αυχενικής σπονδυλοδεσίας δύο αξόνων 

95 

71 

Ζ3. 

Βίδα οπίσθιας αυχενικής σπονδυλοδεσίας τριών αξόνων 

120 

72 

Ζ4. 

Σύστημα οπίσθιας ινιο-αυχενικής σπονδυλοδεσίας με πλάκα-ράβδο, βίδες, συνδετικά 

1.990 

73 

Ζ5. 

Σύστημα πρόσθιας θωρακο-οσφυικής σπονδυλοδεσίας με πλάκα-ράβδο-βίδες-συνδετικά 

1.550 

74 

Ζ6. 

Διαυχενικές βίδες τιτανίου με οβάλ τελείωμα, κυλινδρικό σπείραμα και ειδική υποδοχή 
για πολυαξονικούς σφιγκτήρες 

235 

75 

τι. 

Άνω πολυαξονικοί σφικτήρες ράβδων με επιμήκεις ραβδώσεις 

235 

76 

Ζ8. 

Κάτω πολυαξονικάς βάσεις υποδοχής ράβδων, με επιμήκεις ραβδώσεις 

235 

77 

Ζ9. 

Συνδετικό βίδας - σφιγκτήρων 

50 


Η. 

ΥΛΙΚΑ ΣΠΟΝΔΥΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 


78 

Η1. 

Σετ με τσιμέντο σπονδυλοπλαστικής διαυχενικά 

1.800 

79 

Η2. 

Σετ με τσιμέντο σπονδυλοπλαστικής διασωματικά 

1.660 


Θ. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΦΩΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 


80 

Θ1. 

Οστικό μπαλόνι (αναλώσιμο) κυφωπλαστικής 

1.500 

81 

Θ2. 

Ειδική σύριγγα (αναλώσιμο) εμφύσησης οστικού μπαλονιού 

355 

82 

Θ3. 

Οστικός αισθητήρας (αναλώσιμο) μπαλονιού 

105 

83 

Θ4. 

Σύστημα τοποθέτησης (αναλώσιμο) οστικού μπαλονιού 

350 

84 

Θ5. 

Διαδερμικός οδηγός Ιτοεατ 

20 

85 

Θ6. 

Ειδικό τσιμέντο κυφωπλαστικής 

200 


I. 

ΔΙΑΦΟΡΑ 


86 

11 . 

Ηλεκτροθερμικός καθετήρας για κήλη δίσκου 

1.360 

87 

12. 

Σύρματα σταθεροποίησης σπονδυλικών πετάλων 

1.080 

88 

13. 

Προϊόν συνθετικής υαλουράνης για την ενίσχυση ιξωελαστικότητας του 

200 

89 

14. 

Πρόθεση σταθεροποίησης ακανθωδών αποφύσεων 

1.670 

90 

15. 

Χειρουργικές προσπελάσεις στη ΣΣ 

270 

91 

16. 

Αναλώσιμο υλικό διαθερμικής συρρίκνωσης κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου. 

1.220 

92 

17. 

Ροδέλλες 

60 

93 

18. 

Αγγράφες πρόσθιας (Θ/Μ) 

305 


ΙΑ. 

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 


94 

ΙΑ1. 

Ηλεκτρομαγνητικοί διεγέρτες ανάπτυξης οστών σπονδυλικής στήλης εσωτερικής 
εφαρμογής 

2.020 

95 

ΙΑ2. 

Εξωτερικής εφαρμογής φουσκωτό γιλέκο αποσυμπίεσης σπονδυλικής στήλη 

1.520 

96 

ΙΑ3. 

Γιλέκο/δακτύλιος τα ΗΑΕΟ για ακινητοποίηση ΑΜΣΣ 

2.990 


ΙΒ. 

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΣΚΟΥ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 


97 

ΙΒ1. 

Αρθροπλαστική για αντικατάσταση μεσοσπονδυλίου δίσκου ΘΟΜΣΣ 

4.740 

98 

ΙΒ2. 

Πρόθεση Πυρήνα Δίσκου 

1.820 

99 

ΙΒ3. 

Πρόθεση Αρθροπλαστικής Δίσκου 

3.050 
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Α/Α 

Α/Α ΦΕΚ 
984/02 1 

ΥΛΙΚΑ ΓΝΑΘΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ι ψες 
σε Ευρώ 






Α. ΒΙΔΕΣ 




Α1. ΒΙΔΕΣ ΑΥΤΟΚΟΠΤΟΥΣΕΣ ΣΤΑΥΡΩΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΑΜ 1,2 ΜΜ 


1 

1 . 

Βίδα σταυρωτής κεφαλής 1.2 * 3 ΜΜ 

δ 

2 

2. 

Βίδα σταυρωτής κεφαλής 1.2 * 4 ΜΜ 

8 

3 

3. 

Βίδα σταυρωτής κεφαλής 1.2 * 5 ΜΜ 

8 

4 

4. 

Βίδα σταυρωτής κεφαλής 1 .2 * 6 ΜΜ 

8 

5 

5. 

Βίδα σταυρωτής κεφαλής 1.2 * 8 ΜΜ 

8 

6 

6. 

Βίδα σταυρωτής κεφαλής 1.2 * 10 ΜΜ 

8 

7 

7. 

Βίδα σταυρωτής κεφαλής 1.2 * 12 ΜΜ 

8 

8 

8. 

Βίδα σταυρωτής ΘΟΤΘτςβηογ 1.4*3 ΜΜ 

8 

9 

9. 

Βίδα σταυρωτής βΐϊΐθ^βηογ 1.4 * 5 ΜΜ 

8 

10 

10. 

Βίδα σταυρωτής βητθτοβηογ 14 * 7 ΜΜ 

8 

11 

11. 

Βίδα σταυρωτής θΐπΘτςθπογ 1.4 * 9 ΜΜ 

Α2. ΒΙΔΕΣ ΑΥΤΟΚΟΠΤΟΥΣΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΑΜ.1,2 ΜΜ 

8 

12 

1 . 

Βίδα τετράγωνης κεφαλής 1,2* 3 ΜΜ 

9 

13 

2. 

Βίδα τετράγωνης κεφαλής 1,2*4 ΜΜ 

9 

14 

3. 

Βίδα τετράγωνης κεφαλής 1,2* 5 ΜΜ 

9 

15 

4. 

Βίδα τετράγωνης κεφαλής 1,2*6 ΜΜ 

9 

16 

5. 

Βίδα τετράγωνης κεφαλής 1 ,2* 8 ΜΜ 

9 

17 

6. 

Βίδα τετράγωνης κεφαλής 1,2*10 ΜΜ 

9 

18 

7. 

Βίδα τετράγωνης κεφαλής 1,2* 12 ΜΜ 

9 

19 

8. 

Βίδα τετράγωνη βιτιβι^βηογ 1,4* 3 ΜΜ 

9 

20 

9. 

Βίδα τετράγωνη βιτιβι^βηογ 1,4 * 5 ΜΜ 

9 

21 

10. 

Βίδα τετράγωνη ΘΐτίΘτρβηογ 1,4* 7 ΜΜ 

9 

22 

11. 

Βίδα τετράγωνη βιτιβΓ^θηογ 1,4 * 9 ΜΜ 

9 



Α3.ΒΙΔΕΣ Μ1 ΜΙ ΑΥΤΟΚΟΠΤΟΥΣΕΣ ΣΤΑΥΡΩΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΠΑΧΟΥΣ 1.7 ΜΜ 

23 

1 . 

Βίδα σταυρο/τής κεφαλής 1,7 * 3 πτιτι 

10 

24 

2. 

Βίδα σταυρωτής κεφαλής 1,7*4 γπγπ 

10 

25 

3. 

Βίδα σταυρωτής κεφαλής 1,7 * 5 πτπτ 

10 

26 

4. 

Βίδα σταυρωτής κεφαλής 1,7*6 ηπτ 

10 

27 

5. 

Βίδα σταυρωτής κεφαλής 1,7*8 γτιγπ 

10 

28 

6. 

Βίδα σταυρωτής κεφαλής 1,7 * 10 πτπτ 

10 

29 

7. 

Βίδα σταυρωτής κεφαλής 1,7*12 πτπτ 

10 

30 

8. 

Βίδα σταυρωτής κεφαλής ΕΜΕΡ3 1,9*5 ΜΜ 

10 

31 

9. 

Βίδα σταυρωτής κεφαλής 2,0 * 7 τππτ 

8 

32 

10. 

Βίδα σταυρωτής κεφαλής 2,0 * 9 γτιγπ 

8 



Α4.ΒΙΔΕΣ ΜΙΝΙ ΑΥΤΟΚΟΠΤΟΥΣΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΠΑΧΟΥΣ 1.7 Μίν 

33 

1 . 

Βίδες τετράγωνης κεφαλής 1,7* 3 πτπτ 

11 

34 

2. 

Βίδες τετράγωνης κεφαλής 1,7*4 πτπτ 

11 

35 

3. 

Βίδες τετράγωνης κεφαλής 1,7* 5 ιττπτ 

11 

36 

4. 

Βίδες τετράγωνης κεφαλής 1,7* 6 ιττιτι 

11 

37 

5. 

Βίδες τετράγωνης κεφαλής 1,7*8 γπγπ 

11 

38 

6. 

Βίδες τετράγωνης κεφαλής 1,7* 10 γπγπ 

11 

39 

7. 

Βίδες τετράγωνης κεφαλής 1,7*12 γπ ιίπ 

11 

40 

8. 

Βίδες τετράγωνης κεφαλής ΕΜΕΚΟ 1,9* 5 ΜΜ 

11 

41 

9. 

Βίδες τετράγωνης κεφαλής 2,0 *7 ιγτγπ 

9 

42 

10. 

Βίδες τετράγωνης κεφαλής 2,0 *9 ιπιτι 

Α5.ΒΙΔΕΣ ΑΥΤΟΚΟΠΤΟΥΣΕΣ ΣΤΑΥΡΩΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΠΑΧΟΥΣ 2,0 γττγτι 

9 

43 

1 . 

Βίδες σταυρωτής κεφαλής 2,0* 4 πτιτι 

8 

44 

2. 

Βίδες σταυρωτής κεφαλής 2,0* 5 γπ γπ 

8 

45 

3. 

Βίδες σταυρωτής κεφαλής 2,0* 6 γπ γπ 

8 

46 

4. 

Βίδες σταυρωτής κεφαλής 2,0* 8 ιγιγπ 

8 

47 

5. 

Βίδες σταυρωτής κεφαλής 2,0* 10 πτιτι 

8 

48 

6. 

Βίδες σταυρωτής κεφαλής 2,0* 12 πτπι 

8 
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Τιμές 
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49 

7. 

Βίδες σταυρωτής κεφαλής 2,0* 14 τπιτι 

8 

50 

8. 

Βίδες σταυρωτής κεφαλής 2,0* 16 τπτπ\ 

8 

51 

9. 

Βίδες σταυρωτής κεφαλής 2,0* 18 τη τη 

8 

52 

10. 

Βίδες σταυρωτής κεφαλής ΕΜΕΡΘ 2,3* 6 ιτιιτι 

8 

53 

11. 

Βίδες σταυρωτής κεφαλής ΕΜΕΡΘ 2,3* 8 τπιτι 

Α6.ΒΙΔΕΣ ΑΥΤΟΚΟΠΤΟΥΣΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΠΑΧΟΥΣ 2,00 τππι 

8 

54 

1 . 

Βίδες τετράγωνης κεφαλής 2,0* 4 ττιτπ 

9 

55 

2. 

Βίδες τετράγωνης κεφαλής 2,0* 5 γτιγπ 

9 

56 

3. 

Βίδες τετράγωνης κεφαλής 2,0* 6 τπιτι 

9 

57 

4. 

Βίδες τετράγωνης κεφαλής 2,0* 8 τηιτι 

9 

58 

5. 

Βίδες τετράγωνης κεφαλής 2,0* 10 τητπ 

9 

59 

6. 

Βίδες τετράγωνης κεφαλής 2,0* 12 γτιγπ 

9 

60 

7. 

Βίδες τετράγωνης κεφαλής 2,0* 14 πτιτι 

9 

61 

8. 

Βίδες τετράγωνης κεφαλής 2,0* 16 γπγπ 

9 

62 

9. 

Βίδες τετράγωνης κεφαλής 2,0* 18 γπγπ 

9 

63 

10. 

Βίδες τετράγωνης κεφαλής ΕΜΕΡΘ 2,3* 6γπγπ 

9 

64 

11. 

Βίδες τετράγωνης κεφαλής ΕΜΕΡΘ 2,3* 7πτγπ 

9 

65 

12. 

Βίδες τετράγωνης κεφαλής ΕΜΕΡΘ 2,3* 8 γπγπ 

9 

66 

13. 

Βίδες τετράγωνης κεφαλής ΕΜΕΡΘ 2,3*9 γπγπ 

Α7.ΒΙΔΕΣ ΑΥΤΟΚΟΠΤΟΥΣΕΣ ΕΞΑΓΩΝΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΠΑΧΟΥΣ 2,7 γπγπ 

9 

67 

1 . 

Βίδες εξαγωνικής κεφαλής 2,7* 6 ΜΜ 

19 

68 

2. 

Βίδες εξαγωνικής κεφαλής 2,7* 8 ΜΜ 

19 

69 

3. 

Βίδες εξαγωνικής κεφαλής 2,7* 10 ΜΜ 

19 

70 

4. 

Βίδες εξαγωνικής κεφαλής 2,7* 12 ΜΜ 

19 

71 

5. 

Βίδες εξαγωνικής κεφαλής 2,7* 14 ΜΜ 

19 

72 

6. 

Βίδες εξαγωνικής κεφαλής 2,7* 16 ΜΜ 

19 

73 

7. 

Βίδες εξαγωνικής κεφαλής 2,7* 18 ΜΜ 

19 

74 

8. 

Βίδες εξαγωνικής κεφαλής 2,7* 20 ΜΜ 

19 

75 

9. 

Βίδες εξαγωνικής κεφαλής 2,7* 22 ΜΜ 

Α8. ΒΙΔΕΣ ΑΥΤΟΚΟΠΤΟΥΣΕΣ ΕΞΑΓΩΝΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ "ΕΜΕΡΘ" ΠΑΧΟΥΣ 3 

19 

76 

1 . 

Βίδες εξαγωνικής κεφαλής " ΕΜΕΡΘ" 3*10 ΜΜ 

21 

77 

2. 

Βίδες εξαγωνικής κεφαλής " ΕΜΕΡΘ" 3*12 ΜΜ 

21 

78 

3. 

Βίδες εξαγωνικής κεφαλής "ΕΜΕΡΘ" 3*14 ΜΜ 

21 

79 

4. 

Βίδες εξαγωνικής κεφαλής "ΕΜΕΡΘ" 3*16 ΜΜ 

21 

80 

5. 

Βίδες εξαγωνικής κεφαλής "ΕΜΕΡΘ" 3*18 ΜΜ 

Α9.ΒΙΔΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ 1,2 ΜΜ 

21 

81 

1 . 

Βίδες τιτανίου 1,2* 5 γπγπ 

14 

82 

2. 

Βίδες τιτανίου 1,2*7 γπγπ 

15 

83 

3. 

Βίδες τιτανίου 1 ,2* 9 ττιγτι 

16 

84 

4. 

Βίδες τιτανίου 1,2* 11 γπγπ 

16 

85 

5. 

Βίδες τιτανίου 1,2* 13 γπγπ 

16 

86 

6. 

Βίδες τιτανίου 1,2* 15 γπγπ 

16 

87 

7. 

Βίδες τιτανίου 1,5* 4 ττιγτι 

14 

88 

8. 

Βίδες τιτανίου 1,5* 6 γπγπ 

Α10.ΒΙΔΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ 1,7 ΜΜ 

14 

89 

1 . 

Βίδες τιτανίου 1,7 * 5 γπγπ 

8 

90 

2. 

Βίδες τιτανίου 1,7*7 γπγπ 

9 

91 

3. 

Βίδες τιτανίου 1,7 * 9 γπγπ 

9 

92 

4. 

Βίδες τιτανίου 1,7*11 γπγπ 

9 

93 

5. 

Βίδες τιτανίου 1,7 * 13 γπγπ 

9 

94 

6. 

Βίδες τιτανίου 1,7 * 15 γπγπ 

10 

95 

7. 

Βίδες τιτανίου 1,9 * 5 γπγπ 

8 

96 

8. 

Βίδες τιτανίου 1,9*7 γπγπ 

9 
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Α11. ΒΙΔΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΣΤΑΥΡΩΤΕΣ 2,0 ΜΜ 


97 

1 . 

Βίδες τιτανίου 2,0* 5 ττιιττ 

5 

98 

2. 

Βίδες τιτανίου 2,0* 7 ιτιιτι 

6 

99 

3. 

Βίδες τιτανίου 2,0* 9 ττιπτ 

6 

100 

4. 

Βίδες τιτανίου 2,0* 11 πτπτ 

6 

101 

5. 

Βίδες τιτανίου 2,0* 13 ιτιιτι 

6 

102 

6. 

Βίδες τιτανίου 2,0* 15 ιτιτη 

Α12. ΒΙΔΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ 2,3 ΜΜ 

7 

103 

1 . 

Βίδες τιτανίου 2,3* 5 ητιη 

5 

104 

2. 

Βίδες τιτανίου 2,3* 6 πτπτ 

7 

105 

3. 

Βίδες τιτανίου 2,3* 7 πτπτ 

6 

106 

4. 

Βίδες τιτανίου 2,3* 8 ηττη 

8 

107 

5. 

Βίδες τιτανίου 2,3* 10 πτπτ 

8 

108 

6. 

Βίδες τιτανίου 2,3* 12 πτπτ 

8 

109 

7. 

Βίδες τιτανίου 2,3* 14 πτπτ 

9 

110 

8. 

Βίδες τιτανίου 2,3* 16 πτπτ 

10 

111 

9. 

Βίδες τιτανίου 2,3* 18 πτπτ 

Α13. ΒΙΔΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ 2,7 ΜΜ 

11 

112 

1 . 

Βίδες τιτανίου 2,7 * 8 πτπτ 

10 

113 

2. 

Βίδες τιτανίου 2,7* 10 πτπτ 

11 

114 

3. 

Βίδες τιτανίου 2,7 * 12 ιττιττ 

12 

115 

4. 

Βίδες τιτανίου 2,7 * 14 πτπτ 

12 

116 

5. 

Βίδες τιτανίου 2,7 * 16 πτπτ 

13 

117 

6. 

Βίδες τιτανίου 2,7 * 18 ιττιττ 

13 

118 

7. 

Βίδες τιτανίου 2,7 * 20 πτπτ 

14 

119 

8. 

Βίδες τιτανίου 2,7 * 22 πτπτ 

15 

120 

9. 

Βίδες τιτανίου 3,0 * 8 πτπτ 

10 

121 

10. 

Βίδες τιτανίου 3,0 * 10 πτπτ 

11 

122 

11. 

Βίδες τιτανίου 3,0 * 12 πτπτ 

12 

123 

12. 

Βίδες τιτανίου 3,0 * 14 πτπτ 

12 

124 

13. 

Βίδες τιτανίου 2,0*7 ίτβηδρίβηΐ 

8 

125 

14. 

Βίδες τιτανίου 2,0*9 ΙτβηδρΙθηί 

9 

126 

15. 

Βίδες τιτανίου 2,0* 11 ΐΓ3Π8ρΐ3η1 

9 

127 

16. 

Βίδες τιτανίου 2,0*13 ίΓβηερΙθπΐ 

10 

128 

17. 

Βίδες τιτανίου 2,0*15 ίΓ3Π3ρΐ3ηί 

11 

129 

18. 

Βίδες τιτανίου 2,0*17 ίΓ3Πδρΐ3ηί 

Α14. ΚΟΧΛΙΕΣ (ΚΕΟΟΝ3ΤΚΑΟΤΙΟΝ ) ννίΤΗ δΟΙΙΑΡίΕ -ΕΟΟΚ 

11 

130 

1 . 

Διάμετρος 2,7 πτπτ μήκος 7 

15 

131 

2. 

Διάμετρος 2,7 πτπτ μήκος 8 

20 

132 

3. 

Διάμετρος 2,7 πτπτ μήκος 9 

16 

133 

4. 

Διάμετρος 2,7 πτπτ μήκος 10 

20 

134 

5. 

Διάμετρος 2,7 πτπτ μήκος 11 

16 

135 

6. 

Διάμετρος 2,7 πτπτ μήκος 12 

21 

136 

7. 

Διάμετρος 2,7 πτπτ μήκος 13 

16 

137 

8. 

Διάμετρος 2,7 πτπτ μήκος 14 

21 

138 

9. 

Διάμετρος 2,7 πτπτ μήκος 15 

17 

139 

10. 

Διάμετρος 2,7 πτπτ μήκος 16 

24 

140 

11. 

Διάμετρος 2,7 πτπτ μήκος 17 

18 

141 

12. 

Διάμετρος 2,7 πτπτ μήκος 18 

25 

142 

13. 

Διάμετρος 2,7 πτπτ μήκος 19 

19 

143 

14. 

Διάμετρος 2,7 πτπτ μήκος 20 

28 

144 

15. 

Διάμετρος 2,7 πτπτ μήκος 21 

19 

145 

16. 

Διάμετρος 2,7 πτπτ μήκος 22 

29 

146 

17. 

ΕπτθΤ 9 θπογ 50Τθνν3 διάμετρος 3,0 πτπτ μήκος 10 πτπτ 

22 
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Α/Α 

Α/Α ΦΕΚ 

984/02 

18. 

I ΥΛΙΚΑ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΪΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

Η Τιμές 

ΒΗ αε Ευρώ 

147 

ΕπΊθΓ 9 βηογ ΒΟΓθννε διάμετρος 3,0 γπιτι μήκος 12 γπιτι 

24 

148 

19. 

Ειτβ^βηογ εοΓβννε διάμετρος 3,0 ιτιιτι μήκος 14 γπιτι 

24 

149 

20. 

Εγπθγ 9 θπου 30ΓΘΜ5 διάμετρος 3,2 γπιτι μήκος 9 γπγπ 

19 

150 

21. 

ΕπΐθΓ9βηογ 30Γθνν5 διάμετρος 3,2 γπγπ μήκος 13 γπγπ 

20 

151 

1. 

Α15. ΚΟΧΛΙΕΣ (ΚΕ00Ν5ΤΚΑ0ΤΙ0Ν ) ννίΤΗ ΕΧΑΟΟΝ -ΕΟΟΚ 

Διάμετρος 2,3 γπγπ μήκος 8 

19 

152 

2. 

Διάμετρος 2,3 γπγπ μήκος 10 

20 

153 

3. 

Διάμετρος 2,3 γπγπ μήκος 12 

20 

154 

4. 

Διάμετρος 2,3 γπγπ μήκος 14 

21 

155 

5. 

Διάμετρος 2,3 γπγπ μήκος 16 

22 

156 

6. 

Διάμετρος 2,3 γπγπ μήκος 18 

23 

157 

7. 

Διάμετρος 2,3 γπγπ μήκος 20 

24 

158 

8. 

Διάμετρος 2,3 γπγπ μήκος 22 

24 

159 

1 . 

Α16. ΚΟΧΛΙΕΣ (ΜΙΟΚΟ 1.7) 

Κοχλίες (ιτίϊογο 1,7 ) διάμετρος 1,7 γπγπ μήκος 3 

10 

160 

2. 

Κοχλίες (γπιογο 1,7 ) διάμετρος 1,7 γπγπ μήκος 4 

10 

161 

3. 

Κοχλίες (γπιογο 1,7 ) διάμετρος 1,7 γπγπ μήκος 6 

10 

162 

4. 

Κοχλίες (γπιογο 1,7 ) διάμετρος 1,7 γπγπ μήκος 8 

11 

163 

1 . 

Α17.ΚΟΧΛΙΕΣ 1,2 

Κοχλίες (1,2 γπγπ ) διάμετρος 1,2 γπγπ μήκος 3 

14 

164 

2. 

Κοχλίες (1,2 γπγπ ) διάμετρος 1,2 γπγπ μήκος 4 

14 

165 

3. 

Κοχλίες (1,2 γπγπ ) διάμετρος 1,2 γπγπ μήκος 6 

14 

166 

4. 

Κοχλίες (1,2 γπγπ ) διάμετρος 1,2 γπγπ μήκος 8 

16 

167 

5. 

Κοχλίες (1,2 γπγπ ) διάμετρος 1,2 γπγπ μήκος 10 

16 

168 

6. 

Κοχλίες (1,4 γπγπ ) διάμετρος 1,4 γπγπ μήκος 3 

14 

169 

7. 

Κοχλίες (1,4 γπγπ ) διάμετρος 1,4 γπγπ μήκος 5 

14 

170 

1 . 

Α18.ΚΟΧΛΙΕΣ 1,5 

Κοχλίες (1,5) διάμετρος 1,5 γπγπ μήκος 3,5 

14 

171 

2. 

Κοχλίες (1,5) διάμετρος 1,5 γπγπ μήκος 4 

14 

172 

3. 

Κοχλίες (1,5) διάμετρος 1,5 γπγπ μήκος 6 

14 

173 

4. 

Κοχλίες (1,5) διάμετρος 1,5 γπγπ μήκος 7 

15 

174 

5. 

Κοχλίες (1,5) διάμετρος 1,5 γπγπ μήκος 8 

16 

175 

6. 

Κοχλίες (1,5) διάμετρος 1,5 γπγπ μήκος 9 

16 

176 

7. 

Κοχλίες (1,5 ) διάμετρος 1,5 γπγπ μήκος 10 

16 

177 

8. 

Κοχλίες (1,5) διάμετρος 1,5 γπγπ μήκος 11 

16 

178 

9. 

Κοχλίες (1,5) διάμετρος 1,5 γπγπ μήκος 12 

16 

179 

10. 

Κοχλίες (1,5 ) διάμετρος 1,5 γπγπ μήκος 13 

17 

180 

11. 

ΕπτθΓ9βπογ διάμετρος 1,9 γπγπ μήκος 4 

17 

181 

12. 

ΕπτθΓ 9 βπογ διάμετρος 1,9 γπγπ μήκος 6 

17 

182 

13. 

ΕπτθΓ9βπογ διάμετρος 1,9 γπγπ μήκος 9 

19 

183 

14. 

ΕΓΠΘΓ9βπογ διάμετρος 1,9 γπγπ μήκος 13 

20 

184 

1 . 

ΚΟΧΛΙΕΣ ΜΙΝΙ 2,0 

Διάμετρος 2,0 γπγπ μήκος 5 

8 

185 

2. 

Διάμετρος 2,0 γπγπ μήκος 7 

8 

186 

3. 

Διάμετρος 2,0 γπγπ μήκος 9 

8 

187 

4. 

Διάμετρος 2,0 γπγπ μήκος 11 

9 

188 

5. 

Διάμετρος 2,0 γπγπ μήκος 13 

10 

189 

6. 

Διάμετρος 2,0 γπγπ μήκος 15 

10 

190 

7. 

Διάμετρος 2,0 γπγπ μήκος 17 

11 

191 

8. 

Διάμετρος 2,0 γπγπ μήκος 19 

14 

192 

9. 

Διάμετρος 2,0 γπγπ μήκος 21 

16 

193 

10. 

Διάμετρος 2,0 γπγπ μήκος 23 

16 

194 

11. 

ΕπτθΓ9βπογ διαμέτρου 2,3 γπγπ μήκος 5 

12 

195 

12. 

ΕπτΘΓ9βπογ διαμέτρου 2,3 γπγπ μήκος 7 

12 
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Α/Α 

Α/Α ΦΕΚ 
984/02 1 

13. 

ΥΛΙΚΑ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ι ιμες 
σε Ευρώ 

196 

ΕΐΗθΓ 9 θηογ διαμέτρου 2,3 ιτιιτι μήκος 9 

13 

197 

14. 

ΕπτθΓ 9 θηογ διαμέτρου 2,3 ιτιηπ μήκος 11 

14 



Β. ΦΡΕΖΕΣ 




Β1.ΦΡΕΖΕΣ ΓΙΑ ΒΙΔΕΣ ΣΤΑΥΡΩΤΗΣ /ΤΕΤΡΑΓΩΝΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 1,2 ΜΜ 


198 

1. 

Φρέζες 1,0 * 30 πτγπ 

37 

199 

2. 

Φρέζες 1,0 * 34 γπγπ 

21 

200 

3. 

Φρέζες 1,0 * 38 ιτιηπ 

Β1.ΦΡΕΖΕΣ ΓΙΑ ΒΙΔΕΣ ΣΤΑΥΡΩΤΗΣ /ΤΕΤΡΑΓΩΝΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 1,7 ΜΜ 

37 

201 

1. 

Φρέζες 1,3* 47 γπγπ 

29 

202 

2. 

Φρέζες 1,3 * 50 τηττι 

29 

203 

3. 

Φρέζες 1,3 * 53 ιπιπ 

Β1.ΦΡΕΖΕΣ ΓΙΑ ΒΙΔΕΣ ΣΤΑΥΡΩΤΗΣ /ΤΕΤΡΑΓΩΝΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 2,0 ΜΜ 

29 

204 

1. 

Φρέζες 1,5 * 50 γπγπ 

29 

205 

2. 

Φρέζες 1,5 * 50 γτιγπ 

24 

206 

3. 

Φρέζες 1,5 * 50 τηττι 

28 

207 

4. 

Φρέζες 1,5 * 105 ιηιη 

ΦΡΕΖΕΣ ΓΙΑ ΒΙΔΕΣ 2,7 ΜΜ 

28 

208 

1. 

Φρέζες 2,0 * 70 γτιγπ 

41 

209 

2. 

Φρέζες 2,0 *105 γπγπ 

ΦΡΕΖΕΣ ΓΙΑ ΒΙΔΕΣ 2,7/3 ΜΜ 

35 

210 

1. 

Φρέζες 2 * 77 

52 

211 

2. 

Φρέζες 2* 125 

137 

212 

3. 

Φρέζες 2* 87 

60 

213 

4. 

Φρέζες 2* 103 

65 

214 

5. 

Φρέζες για χειρολαβή 5(ΓγΙ<6Γ ννίΐίτ 5ίορ 5ιτιιη 

24 

215 

6. 

Φρέζες για χειροβαλή 3ΐγΙ<ΘΓ 80 πήτι 

31 

216 

7. 

Φρέζες για χειροβαλή 3ΐγΚθΓ 105 γπγπ 

24 

217 

8. 

Φρέζες για χειροβαλή βίγΚβτ 1,8 ιπιπ 

24 

218 

9. 

Φρέζες για χειροβαλή εΙγΚβΓ 1,0*46 γπγπ 

24 

219 

10. 

Φρέζες για χειροβαλή 3ΐγΙ<θΓ 1,0* 50 γπγπ 

24 

220 

11. 

Φρέζες διαμέτρου 1,5 γπγπ * 7 

24 

221 

12. 

Φρέζες διαμέτρου 1,5 γπιτι * 10,5 

24 

222 

13. 

Φρέζες διαμέτρου 1,6 ιπιπ * 11 

32 

223 

14. 

Φρέζες διαμέτρου 1,6 γπγπ * 18 

30 

224 

15. 

Φρέζες διαμέτρου 1,6 γπγπ * 25 

46 

225 

16. 

Φρέζες τιτανίου 1,5 * 50 γπγπ εΐορ 9 γπγπ 

24 

226 

17. 

Φρέζες τιτανίου 1,5 * 50 γπγπ Βίορ 22 γπγπ 

24 

227 

18. 

Φρέζες τιτανίου 1,5 * 105 γπγπ 5ΐορ 25 γπγπ 

27 

228 

19. 

Φρέζα τιτανίου 1,4 * 47 γπγπ 

29 

229 

20. 

Φρέζα τιτανίου 1,4 * 50 γπγπ 

29 

230 

21. 

Φρέζα τιτανίου 1,4 * 54 πτγπ 

29 

231 

22. 

Φρέζες τιτανίου 1,0 * 47 ιπιπ 5ίορ 5 ιπιπ 

29 

232 

23. 

Φρέζα τιτανίου 1,0 * 50 γπγπ 

29 

233 

24. 

Φρέζες τιτανίου 1,0 * 47 γπγπ 5ΐορ 15 γπγπ 

29 

234 

25. 

Φρέζα τιτανίου 1,9 * 80 γπγπ 

27 

235 

26. 

Φρέζα τιτανίου 1,9 * 105 ιπιπ 

27 

236 

27. 

ΑίθΓ355ίνβ δυτΓ 

52 

237 

28. 

Φρέζα τιτανίου 1,9 * 80 γπγπ 

27 

238 

29. 

Φρέζα τιτανίου 1,9 * 105 γπγπ 

27 
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Α/Α 

Α/Α ΦΕΚ 
984/02 1 

ΥΛΙΚΑ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

I Τιμές 

| σε Ευρώ 





Γ. ΠΛΑΚΕΣ 




Γ1.ΠΛΑΚΕΣ ΠΑΧΟΥΣ 0,55 ΜΜ 


239 

1 . 

Πλάκα ευθεία 8 οπών 

13 

240 

2. 

Πλάκα ευθεία 24 οπών 

13 

241 

3. 

Πλάκα 1 δεξιά 5 οπών 

13 

242 

4. 

Πλάκα 1 αριστερή 5 οπών 

13 

243 

5. 

Πλάκα 1 δεξιά 8 οπών 

13 

244 

6. 

Πλάκα 1 αριστερή 8 οπών 

13 

245 

7. 

Πλάκα Τ 90 μοιρών 5 οπών 

13 

246 

8. 

Πλάκα Τ 90 μοιρών 7 οπών 

13 

247 

9. 

Πλάκα Η 9 οπών 

13 

248 

10 . 

Πλάκα Υ 6 οπών 

13 

249 

11. 

Πλάκα διπλού Υ 6 οπών 

13 

250 

12. 

Πλάκα διπλού Υ 7 οπών 

13 

251 

13. 

Πλάκα κυρτή ΟτάϊΙθ 8 οπών 

13 

252 

14. 

Πλάκα τρισδιάστατη τετράγωνη 2*2 οπών 

13 

253 

15. 

Πλάκα τρισδιάστατη τετράγωνη 3*2 οπών 

13 

254 

16. 

Πλάκα τρισδιάστατη τετράγωνη 4*2 οπών 

Γ2.ΠΛΑΚΕΣ ΜΙΝΙ ΠΑΧΟΥΣ 0,55 ΜΜ 

13 

255 

1 . 

Πλάκα Μίηϊ ευθεία 4 οπών με διάστημα 6 πιιπ 

17 

256 

2. 

Πλάκα Μίηί ευθεία 4 οπών με διάστημα 8 πιιπ 

17 

257 

3. 

Πλάκα Μίηί ευθεία 8 οπών 

17 

258 

4. 

Πλάκα Μίηί ευθεία 16 οπών 

17 

259 

5. 

Πλάκα Μίηί Ι_ 4 οπών δεξιά με διάστημα 6 πιπι 

17 

260 

6. 

Πλάκα Μίηί 1 4 οπών αριστερή με διάστημα 6 πιπι 

17 

261 

7. 

Πλάκα Μίηί 1 4 οπών δεξιά με διάστημα 8 πιπι 

17 

262 

8. 

Πλάκα Μίηί 14 οπών αριστερή με διάστημα 8 πτπι 

17 

263 

9. 

Πλάκα Μίηί 1 5 οπών δεξιά με διάστημα 10 πιπι 

17 

264 

10 . 

Πλάκα Μίηί 1 5 οπών αριστερή με διάστημα 10 πιπι 

17 

265 

11. 

Πλάκα Μίηί 1 5 οπών δεξιά με διάστημα 12 πιπι 

17 

266 

12. 

Πλάκα Μίηί 1 5 οπών αριστερή με διάστημα 12 πιπι 

17 

267 

13. 

Πλάκα Μίηί Τ 5 οπών με διάστημα 10 πιπτ 

17 

268 

14. 

Πλάκα Μίηί Υ 5 οπών με διάστημα 8 πιιπ 

17 

269 

15. 

Πλάκα Μίηί Υ 6 οπών 

17 

270 

16. 

Πλάκα Μίηί Υ 7 οπών 

17 

271 

17. 

Πλάκα Μίηί ΟτδίΙα 4 οπών με διάστημα 6 πιπι 

17 

272 

18. 

Πλάκα Μίηί Οτδίΐα 6 οπών με διάστημα 8 πιπι 

17 

273 

19. 

Πλάκα Μίηί Οτβίΐθ 8 οπών 

17 

274 

20. 

Πλάκα Μίηί τρισδιάστατη τετράγωνη 2*2 οπών 

17 

275 

21. 

Πλάκα Μίηί τρισδιάστατη ορθογώνια 4*2 οπών 

17 

276 

22. 

1,7 ΜΜ ΝΕϋΡΟΟΙΙΡ 

29 

277 

23. 

ΜΑΙ_Ι_ΕΑΒΙ_Ε ΝΛ/ΙΤΗ ΤΑΒ 14 ΜΜ ΒϋΡΡ ΗΟΙ_Ε5 

69 

278 

24. 

3ΤΡΑΙΘΗΤ 2 ΗΟΙΕδ 

12 

279 

25. 

5ΤΡΑΙΟΗΤ 4 ΗΟΕΕ5, ΒΑΡ 6ΜΜ 

13 

280 

26. 

5ΤΡΑΙΘΗΤ 16 ΗΟΙΕ5 

24 

281 

27. 

ϋΟυΒΙΕΥ -3ΗΑΡΕ 6 ΗΟΙ_Ε3 \Λ//ΒΑΡ 

20 

282 

28. 

2*2 ΗΟΙΕ3 301ΙΑΡΕ 3-ϋ 

20 

283 

29. 

7ΜΜ ΒΥΗΗ ΗΟΙΕ3 

56 

284 

30. 

10ΜΜ ΒΙίΡΡ ΗΟΙΕ5 

56 

285 

31. 

14 ΒϋΡΡ ΗΟΙΕ5 

56 

286 

32. 

ΜΑΙΙΕΑΒΙΕ \Λ/ΙΤΗ ΤΑΒ 7ΜΜ ΒΙΙΡΚ ΗΟΙΕ5 

60 

287 

33. 

ΜΑΙΙΕΑΒΙΕ ΝΛ/ΙΤΗ ΤΑΒ 10ΜΜ ΒϋΡΡ ΗΟΙΕ3 

60 

288 

34. 

ΜΑΙίΕΑΒίΕ \Λ/ΙΤΗ ΤΑΒ 20ΜΜ ΒΙίΡΡ ΗΟΙΕ5 

60 
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Α/Α ΦΕΚ 
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1 . 

1 ΥΛΙΚΑ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΪΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

Β Τιμές 

9 σε Ευρώ 

289 

Γ3.ΠΛΑΚΕΣ ΠΑΧΟΥΣ Ι,ΟΜΜ 

Πλάκα ευθεία 4 οπών με διάστημα 9ΜΜ 

15 

290 

2. 

Πλάκα ευθεία 4 οπών 

15 

291 

3. 

Πλάκα ευθεία 4 οπών με διάστημα 13 ΜΜ 

15 

292 

4. 

Πλάκα 3Τϋ ευθεία 16 οπών 

15 

293 

5. 

Πλάκα 4 οπών δεξιά με διάστημα 4 ΜΜ 

15 

294 

6. 

Πλάκα 4 οπών αριστερή με διάστημα 4ΜΜ 

15 

295 

7. 

Πλάκα 4 οπών δεξιά με διάστημα 9ΜΜ 

15 

296 

8. 

Πλάκα 4 οπών αριστερή με διάστημα 9ΜΜ 

15 

297 

9. 

Πλάκα 4 οπών δεξιά με διάστημα 13ΜΜ 

15 

298 

10 . 

Πλάκα 4 οπών αριστερή με διάστημα 13 ΜΜ 

15 

299 

11. 

Πλάκα Υ 6 οπών 

15 

300 

12. 

Πλάκα Υ 6 οπών διάστημα 13 ΜΜ 

15 

301 

13 

Πλάκα 3ΤΕΙΝΗ ευθεία μακριά 2 οπών 

16 

302 

14. 

Πλάκα 5ΤΕΙΝΗ ευθεία κοντή 4 οπών 

16 

303 

15. 

Πλάκα 3ΤΕΙΝΗ ευθεία 20 οπών 

16 

304 

16. 

Πλάκα 5ΤΕΙΝΗ 1_ 100 μοιρών 9 οπών δεξιά 

16 

305 

17. 

Πλάκα 5ΤΕΙΝΗ Ι_ 100 μοιρών 9 οπών αριστερή 

16 

306 

18. 

Πλάκα 5ΤΕΙΝΗ 1_ 100 μοιρών 5 οπών δεξιά 

16 

307 

19. 

Πλάκα 5ΤΕΙΝΗ 1_ 100 μοιρών 5 οπών αριστερή 

16 

308 

20. 

Πλάκα 5ΤΕΙΝΗ Τ 8 οπών 

16 

309 

21. 

Πλάκα 3ΤΕΙΝΗ X 4 οπών 

16 

310 

22. 

Πλάκα 5ΤΕΙΝΗ Υ 8 οπών 

16 

311 

23. 

Πλάκα κυρτή Οτάίΐβ 6 οπών 

16 

312 

24. 

Πλάκα κυρτή ΟτάίίαΙΟ οπών 

16 

313 

1 . 

Γ4. ΠΛΑΚΕΣ ΠΑΧΟΥΣ 2,0ΜΜ 

Πλάκα ευθεία 4 οπών με διάστημα 35 πιπτ 

95 

314 

2. 

Πλάκα ευθεία 4 οπών με διάστημα 40 πιιπ 

95 

315 

3. 

Πλάκα ευθεία 6 οπών με διάστημα 50 πιπτ 

95 

316 

4. 

Πλάκα ευθεία 8 οπών με διάστημα 60 πιπι 

95 

317 

5. 

Πλάκα ευθεία 16 οπών με διάστημα 120 πιιπ 

95 

318 

6. 

Πλάκα κυρτή 4 οπών με διάστημα 39 ιπητ 

95 

319 

7. 

Πλάκα κυρτή 6 οπών με διάστημα 49 ιππι 

95 

320 

8. 

Πλάκα γωνιώδη 46 οπών με διάστημα 40 πιπι 

95 

321 

1 . 

Γδ.ϋΥΝΑΜΙΟ ΒΚΙΝΟΙΝΟ ΡΕΑΤΕ ΜΑΝϋΙΒΕΙΕΑΡ ΚΕΟΟΝδΤυΟΤΙΟΙΜ 

ΒΟΝΕ 30ΡΕ\Λ/3 ΗΕΧ -ΕΙΤ 5ΕΙ_Ε ΤΑΡΡΙΝΟ 2,7*7,5 

21 

322 

2. 

ΒΟΝΕ 50ΚΕνν5 ΗΕΧ -ΕΙΤ 3ΕΙΕ ΤΑΡΡΙΝΟ 2,7* 9,5 

21 

323 

3. 

ΒΟΝΕ 50ΡΕ\Λ/5 ΗΕΧ -ΡΙΤ 5ΕΙΡ ΤΑΡΡΙΝΟ 2,7* 11,5 

21 

324 

4. 

ΒΟΝΕ 50ΡΕ\Λ/5 ΗΕΧ -ΡΙΤ 5ΕΙΡ ΤΑΡΡΙΝΟ 2,7* 13,5 

21 

325 

5. 

ΒΟΝΕ 30ΡΕ\Λ/3 ΗΕΧ -ΡΙΤ 5ΕΙ_Ρ ΤΑΡΡΙΝΟ 2,7* 15,5 

21 

326 

6. 

ΒΡϋϋΟΙΝΟ ΡΕΑΤΕ ΝΛ/ΙΤΗ ΒΑΡί 

405 

327 

7. 

ϋΡΙΕΕ \Λ/Ε 50ΜΜ 5ΤΡΥΚΕΡ 5ΗΑΡΤ 

56 

328 

8. 

ϋΠΙΕΕ \Λ/Ε 54ΜΜ 5ΤΡΥΚΕΡ 5ΗΑΡΤ 

41 

329 

9. 

ϋΚΙΕΕ \Λ/Ε 58ΜΜ 3ΤΡΥΚΕΡ 3ΗΑΡΤ 

41 

330 

10 . 

ΟοηάγΐΒΤ ϊπιρίθηί ΕθίΙ 

665 

331 

11. 

ΟοηάγΙθτ ίπιρίβηί π^ίτί 

665 

332 

12. 

5ογθ\α/ ίοτ οοηΐγίατ 

75 

333 

1 . 

Γ6.ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΝϋΙΒΕΙΕΑΡ ΚΕΟΟΝδΤΚυΟΤΙΟΝ ΜΑΝϋΙΒΕΙΕΑΡ 
ΠΕΟΟΝ3ΤΚΕΙΟΤΙΟΝ- Πλάκες Βπάθίηα 

ΟβηίΓθΙ ά3Γ 3 οπών 

195 

334 

2. 

ΟθπΙγθΙ άθΓ 5 οπών 

210 

335 

3. 

ΟθπΙγβΙ Ιοθγ 7 οπών 

215 

336 

4. 

ΟβηΙιπΙ Ρβγ 9 οπών 

215 

337 

5. 

ΟβηίΓΒΐ ά3Γ 11 οπών 

205 
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ΥΛΙΚΑ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 


Τιμές 
σε Ευρώ 


338 

6. 

ΟθπΙγθΙ 6βγ 13 οπών 

245 

339 

7. 

ΟβηίΓθΙ 63Γ 5 οπών δεξιά 

160 

340 

8. 

ΟθπΙγβΙ 63 γ 9 οπών δεξιά 

195 

341 

9. 

ΟθπΙγβΙ 63γ 13 οπών δεξιά 

240 

342 

10 . 

ΟθπΙγβΙ 6βτ 17 οπών δεξιά 

235 

343 

11. 

ΟβηίΓΒΐ 63 γ 5 οπών αριστερά 

165 

344 

12. 

ΟθπΙγβΙ 6βγ 9 οπών αριστερά 

220 

345 

13. 

ΟθπΙγβΙ 63γ 13 οπών αριστερά 

235 

346 

14. 

ΟθπΙγβΙ 63Γ17 οπών αριστερά 

270 

347 

15. 

ΟθπΙγθΙ 6βγ 17 οπών 

250 

348 

16. 

ΟθπΊγθΙ 63γ 19 οπών 

275 

349 

17. 

ΟβηίΓΒΐ 63Γ 21 οπών 

Γ7.ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΝϋΙΒυΕΑΚ ΒΚΙϋΟΙΝΘ ΡΕΑΤΕ 5Υ5ΤΕΜ 

Πλάκες Βηάςιϊηει Ματχ γωνιώδεις, ευθείες και ίιιΙΙ ιπαπάίδυΐατ 

280 

350 

1 . 

Αριστερή 4+8 οπών 

170 

351 

2. 

Δεξιά 4+8 οπών 

170 

352 

3. 

Αριστερή 4+11 οπών 

195 

353 

4. 

Δεξιά 4+11 οπών 

195 

354 

5. 

Αριστερή 4+14 οπών 

240 

355 

6. 

Δεξιά 4+14 οπών 

240 

356 

7. 

Αριστερή 5+14 οπών 

230 

357 

8. 

Δεξιά 5+14 οπών 

230 

358 

9. 

Αριστερή 6+14 οπών 

230 

359 

10 . 

Δεξιά 6+14 οπών 

230 

360 

11. 

Ευθεία 6 οπών 

150 

361 

12. 

Ευθεία 8 οπών 

120 

362 

13. 

Ευθεία 11 οπών 

160 

363 

14. 

Ευθεία 14 οπών 

180 

364 

15. 

Ευθεία 17 οπών 

200 

365 

16. 

ΡιιΙΙ πΐ3ηάί6υΐ3Γ ΡΕΑΤΕ 4+17+4 οπών 

345 

366 

17. 

ΡυΙΙ πΐ3ηάί6υΐ3Γ ΡΕΑΤΕ 4+19+4 οπών 

Γ8.ΤΕΜΡΟΚΑΚΥ ΟΟΝϋΥΕΑΚ & ΡΚ05ΤΗΕ5Ε5 

370 

367 

1 . 

Αριστερή 5 οπών 

680 

368 

2. 

Δεξιά 5 οπών 

680 

369 

3. 

Αριστερό εμφύτευμα 

590 

370 

4. 

Δεξί εμφύτευμα 

590 

371 

5. 

Βίδα για εμφύτευμα 

Γ9.ΑΒΚΑ3Ι\/Ε ΒΙΙΚΡΒ 

48 

372 

1 . 

Μήκους 40 πιπι 

48 

373 

2. 

Μήκους 33 πιπι 

52 

374 

3. 

Μήκους 23 πιπι 

41 

375 

4. 

Σώμα κατσαβιδιού 90 πιπι 

ΓΙΟ.ΒΟΝΕ 30υΚ0Ε ΣΚΟΝΗ ΥΔΡΟΞΥΑΠΑΤΙΝΗ 

235 

376 

1 . 

Σκόνη υδροξυαπατίνη 5 ΘΡ 

305 

377 

2. 

Σκόνη υδροξυαπατίνη 103Ρ 

580 

378 

3. 

Σκόνη υδροξυαπατίνη 253Ρ 

Δ1.ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΚΕ00Ν3ΤΚΑ0ΤΙ0Ν 2,7ΜΜ(ΡΚΟΙ 

1.360 

379 

1 . 

Πλάκα οστεοσύνθεσης ευθεία 8 οπών 

95 

380 

2. 

Πλάκα οστεοσύνθεσης ευθεία 11 οπών 

105 

381 

3. 

Πλάκα οστεοσύνθεσης ευθεία 14 οπών 

125 

382 

4. 

Πλάκα οστεοσύνθεσης ευθεία 17 οπών 

135 

383 

5. 

Πλάκα οστεοσύνθεσης γωνιακή 4 και 8 οπών αριστερή 

145 

384 

6. 

Πλάκα οστεοσύνθεσης γωνιακή 4 και 8 οπών δεξιά 

145 

385 

7. 

Πλάκα οστεοσύνθεσης γωνιακή 4 και 11 οπών αριστερή 

165 
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386 

8. 

Πλάκα οστεοσύνθεσης γωνιακή 4 και 11 οπών δεξία 

165 

387 

9. 

Πλάκα οστεοσύνθεσης γωνιακή 4 και 14 οπών αριστερή 

250 

388 

10 . 

Πλάκα οστεοσύνθεσης γωνιακή 4 και 14 οπών δεξιά 

250 

389 

11. 

Πλάκα οστεοσύνθεσης γωνιακή 6 και 14 οπών αριστερή 

265 

390 

12. 

Πλάκα οστεοσύνθεσης γωνιακή 6 και 14 οπών δεξιά 

265 

391 

13. 

Πλάκα ολικής κάτω γνάθου 4 και 17 και 4 οπών 

210 

392 

14. 

Πλάκα ολικής κάτω γνάθου 6 και 19 και 6 οπών 

Δ2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΕΟΟΝ5ΤΚΑΟΤΙΟΝ 2,7ΜΜ (ΡΚΟΡΙΕ 2,0Μΐν 

260 

393 

1 . 

Πλάκα οστεοσυνθέσεως ευθεία 5 και 3 και 5 οπών 

200 

394 

2. 

Πλάκα οστεοσυνθέσεως ευθεία 5 και 4 και 5 οπών 

220 

395 

3. 

Πλάκα οστεοσυνθέσεως ευθεία 5 και 5 και 5 οπών 

255 

396 

4. 

Πλάκα οστεοσυνθέσεως ευθεία 5 και 6 και 5 οπών 

280 

397 

5. 

Πλάκα οστεοσυνθέσεως ευθεία 5 και 8 και 5 οπών 

325 

398 

6. 

Πλάκα οστεοσυνθέσεως ευθεία 5 και 9 και 5 οπών 

365 

399 

7. 

Πλάκα οστεοσυνθέσεως ευθεία 5 και 11 και 5 οπών 

425 

400 

8. 

Πλάκα οστεοσυνθέσεως γωνιακή 4 και 3 και 5 οπών δεξιά 

330 

401 

9. 

Πλάκα οστεοσυνθέσεως γωνιακή 4 και 3 και 5 οπών αριστερή 

330 

402 

10 . 

Πλάκα οστεοσυνθέσεως γωνιακή 4 και 5 και 5 οπών δεξιά 

345 

403 

11. 

Πλάκα οστεοσυνθέσεως γωνιακή 4 και 5 και 5 οπών αριστερή 

345 

404 

12. 

Πλάκα οστεοσυνθέσεως γωνιακή 4 και 8 και 5 οπών δεξιά 

365 

405 

13. 

Πλάκα οστεοσυνθέσεως γωνιακή 4 και 8 και 5 οπών αριστερή 

365 

406 

14. 

Πλάκα οστεοσυνθέσεως γωνιακή 4 και 11 και 5 οπών δεξιά 

410 

407 

15. 

Πλάκα οστεοσυνθέσεως γωνιακή 4 και 11 και 5 οπών αριστερή 

Δ3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΤΙΤΑΝΙΙΙΜ ΜΙΟΚΟ 1 ,7γπ γπ(ΡΚ 0ΡΙΙ_ ,δδιπιπ 

410 

408 

1 . 

Πλάκα οτβίίθΙ 6 οπών 

37 

409 

2. 

Πλάκα ατβϊΐαΙ 8 οπών 

43 

410 

3. 

Πλάκα οτβϊΐθΙ 10 οπών 

45 

411 

4. 

Πλάκα σχήματος 1 δεξιά 4 οπών με διάστημα 

36 

412 

5. 

Πλάκα σχήματος 1 αριστερή 4 οπών με διάστημα 

36 

413 

6. 

Πλάκα σχήματος 1 δεξιά 5 οπών με διάστημα 

38 

414 

7. 

Πλάκα σχήματος Ι_ αριστερή 5 οπών με διάστημα 

38 

415 

8. 

Πλάκες Νβυτο ειπθΙΙ 

515 

416 

9. 

Πλάκες Νθυτο Ι3Τ96 

515 

417 

10 . 

Πλάκες Νθυτο ςθρ βπίθΙΙ 

390 

418 

11. 

Πλάκες Νθυτο 93ρ τττθάίυτττ 

410 

419 

12. 

Πλάκες Νβυτο ςβρ ί3Τ9β 

Δ4.ΠΛΑΚΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΓΙΑ ΒΙΔΕΣ 2,0 ΜΜ 

ΟΑϋ ΡΙΑΤΕ5 

420 

420 

1 . 

Πλάκα 3-ϋ 0,6 τπτπ 2*2 οπών τετράγωνη 

42 

421 

2. 

Πλάκα 3-ϋ 0,6 πιτπ 2*2 οπών παραλληλόγραμμη 

42 

422 

3. 

Πλάκα 3-ϋ 0,6 πιιπ 3*2 οπών τετράγωνη 

60 

423 

4. 

Πλάκα 3-ϋ 0,6 πιιπ 3*2 οπών παραλληλόγραμμη 

60 

424 

5. 

Πλάκα 3-ϋ 0,6 πιπι 4*2 οπών τετράγωνη 

80 

425 

6. 

Πλάκα 3-ϋ 0,6 πιπι 4*2 οπών παραλληλόγραμμη 

80 

426 

7. 

Πλάκα 3-ϋ 0,6 πιπι 4*4 οπών τετράγωνη 

115 

427 

8. 

Πλάκα 3-ϋ 0,6 πιπι 4*4 οπών παραλληλόγραμμη 

115 

428 

9. 

Πλάκα 3-ϋ 0,6 πιπι 6*4 οπών τετράγωνη 

160 

429 

10 . 

Πλάκα 3-ϋ 0,6 πιπι 6*4 οπών παραλληλόγραμμη 

160 

430 

11. 

Πλάκα 3-ϋ 1,0 πιπι 2*2 οπών τετράγωνη 

41 

431 

12. 

Πλάκα 3-ϋ 1,0 πιπι 2*2 οπών παραλληλόγραμμη 

41 

432 

13. 

Πλάκα 3-ϋ 1,0 πιπι 3*2 οπών τετράγωνη 

60 

433 

14. 

Πλάκα 3-ϋ 1,0 πιπι 3*2 οπών παραλληλόγραμμη 

60 

434 

15. 

Πλάκα 3-ϋ 1,0 πιτη 4*2 οπών τετράγωνη 

80 

435 

16. 

Πλάκα 3-ϋ 1,0 πιπι 4*2 οπών παραλληλόγραμμη 

80 
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I ΥΛΙΚΑ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΪΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Η 

Τιμές 
σε Ευρώ 

115 

436 

Πλάκα 3-ϋ 1,0 γπιτι 4*4 οπών τετράγωνη 

437 

18. 

Πλάκα 3-ϋ 1,0 γπγπ 4*4 οπών παραλληλόγραμμη 

115 

438 

19. 

Πλάκα 3-ϋ 1,0 τππτ 6*4 οπών τετράγωνη 

160 

439 

20. 

Πλάκα 3-ϋ 1,0 τππτ 6*4 οπών παραλληλόγραμμη 

160 

440 

1 . 

Δ5.ΠΛΑΚΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΒΙΔΕΣ 2,3 ΜΜ 

ΡΚΑΟΤΙΙΚΕ ΡΙΑΤΕ5 


441 

2. 

Πλάκα ευθεία 4 οπών γεφύρωσης 

67 

442 

3. 

Πλάκα ευθεία 4 οπών με μεσαίο 6πιπι γεφύρωσης 

72 

443 

4. 

Πλάκα ευθεία 4 οπών με μεγάλο 8πιπι γεφύρωσης 

78 

444 

5. 

Πλάκα ευθεία 6 οπών με διάστημα γεφύρωσης 

80 

445 

6. 

Πλάκα ευθεία 6 οπών με μεγάλο διάστημα γεφύρωσης 

85 

446 

7. 

Πλάκα ευθεία 8 οπών αποκατάστασης 

105 

447 

8. 

Πλάκα ευθεία 8 οπών γεφύρωσης 

90 

448 

9. 

Πλάκα ευθεία 10 οπών αποκατάστασης 

115 

449 

10 . 

Πλάκα ευθεία 12 οπών αποκατάστασης 

125 

450 

11. 

Πλάκα ευθεία 14 οπών γεφύρωσης 

105 

451 

12. 

Πλάκα ευθεία 14 οπών αποκατάστασης 

140 

452 

13. 

Πλάκα ημικυκλική 4 οπών γεφύρωσης 

80 

453 

14. 

Πλάκα ημικυκλική 6 οπών γεφύρωσης 

94 

454 

15. 

Πλάκα ευθεία 16 οπών αποκατάστασης 

150 

455 

16. 

Πλάκα ευθεία 18 οπών αποκατάστασης 

160 

456 

17. 

Πλάκα γωνιακή δεξιά/αριστερή 5+8 οπών αποκατάστασης 

170 

457 

18. 

Πλάκα γωνιακή δεξιά/αριστερή 5+12 οπών αποκατάστασης 

180 

458 

19. 

Πλάκα γωνιακή δεξιά/αριστερή 5+16 οπών αποκατάστασης 

190 

459 

20. 

Πλάκα γωνιακή δεξιά/αριστερή 5+20 οπών αποκατάστασης 

200 

460 

21. 

Πλάκα γωνιακή 5+20+5 οπών αποκατάστασης 

265 

461 

22. 

Πρόθεση κονδύλου αριστερή/δεξιά 

295 

462 

1 . 

Δ6.ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΙΤΑΝΙΙΙΜ ΜΙΟΚΟ 1,2 ΜΜ(ΡΚΟΡΙΕ 0,55ΜΜ) 

Πλάκα ευθεία 4 οπών 

29 

463 

2. 

Πλάκα ευθεία 8 οπών 

32 

464 

3. 

Πλάκα σχήματος Τ 5 οπών 

49 

465 

4. 

Πλάκα σχήματος Τ 7 οπών 

56 

466 

5. 

Πλάκα οτίοΐΐαΐ 8 οπών 

48 

467 

6. 

Πλάκα 3 ϋ 6*2 τετράγωνη 


468 

7. 

Πλάκα 3 ϋ 6*2 παραλληλόγραμμη 


469 

1 . 

Δ7.ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΙΤΑΝΙΙΙΜ ΜΙΟΚΟ 1,5 ΜΜ(ΡΚΟΡΙΕ 0,6ΜΜ) 

Πλάκα ευθεία 4 οπών μικρό διάστημα 

69 

470 

2. 

Πλάκα ευθεία 4 οπών μεγάλο διάστημα 

73 

471 

3. 

Πλάκα ευθεία 6 οπών χωρίς διάστημα 

73 

472 

4. 

Πλάκα ευθεία 6 οπών με διάστημα 

80 

473 

5. 

Πλάκα ευθεία 8 οπών χωρίς διάστημα 

100 

474 

6. 

Πλάκα ευθεία 16 οπών 

175 

475 

7. 

Πλάκες κυρτές οτβίΐδΙ 6 οπών 

295 

476 

8. 

Πλάκες κυρτές οτόίίβί 8 οπών 

295 

477 

1 . 

Δ8.ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΙΤΑΝΙΙΙΜ ΜΙΝΙ 2,0 ΜΜ(ΡΚΟΡΙΕ 0,6ΜΜ) 
ΠΛΑΚΕΣ ΕΥΘΕΙΕΣ (ΠΡΟΦΙΛ 0,6ΜΜ) 

Πλάκα οστεοσύνθεσης ευθεία 4 οπών χωρίς διάστημα 

30 

478 

2. 

Πλάκα οστεοσύνθεσης ευθεία 4 οπών χωρίς διάστημα (ρτοίίί 1,5πιιτι) 

80 

479 

3. 

Πλάκα οστεοσύνθεσης ευθεία 4 οπών μικρό διάστημα 

30 

480 

4. 

Πλάκα οστεοσύνθεσης ευθεία 4 οπών μικρό διάστημα (ρτοίίί Ι,δττττττ) 

85 

481 

5. 

Πλάκα οστεοσύνθεσης ευθεία 4 οπών μεγάλο διάστημα 

30 

482 

6. 

Πλάκα οστεοσύνθεσης ευθεία 4 οπών μεγάλο διάστημα (ρτοίίί Ι,δπιιτι) 

100 

483 

7. 

Πλάκα οστεοσύνθεσης ευθεία 6 οπών χωρίς διάστημα 

32 

484 

8. 

Πλάκα οστεοσύνθεσης ευθεία 6 οπών χωρίς διάστημα (ρτοίίί Ι,δτητπ) 

105 
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Α/Α 

Α/Α ΦΕΚ 

984/02 

9. 

1 ΥΛΙΚΑ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΪΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 

Τιμές 
σε Ευρώ 

485 

Πλάκα οστεοσύνθεσης ευθεία 6 οπών μικρό διάστημα (ρτοίϊΙ Ι,δπιπι) 

110 

486 

10 . 

Πλάκα οστεοσύνθεσης ευθεία 6 οπών μεγάλο διάστημα (ρτοίϊΙ Ι,δπιπι) 

120 

487 

11. 

Πλάκα οστεοσύνθεσης ευθεία 6 οπών μεγάλο διάστημα 

24 

488 

12. 

Πλάκα οστεοσύνθεσης ευθεία 6 οπών μικρό διάστημα γωνιακή (ρτοίϊΙ 1,5ηππ) 

120 

489 

13. 

Πλάκα οστεοσύνθεσης ευθεία 8 οπών 

44 

490 

14. 

Πλάκα οστεοσύνθεσης ευθεία 8 οπών (ρτοίϊΙ Ι,διπιτι) 

130 

491 

15. 

Πλάκα οστεοσύνθεσης ευθεία 16 οπών 

50 

492 

16. 

Πλάκα οστεοσύνθεσης ευθεία 30 οπών 

135 

493 

1 . 

Ε1.ΠΛΑΚΕΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ "Ι_" 

Πλάκα 4 οπών χωρίς διάστημα δεξιά 

44 

494 

2. 

Πλάκα 4 οπών χωρίς διάστημα αριστερή 

44 

495 

3. 

Πλάκα 4 οπών με μικρό διάστημα δεξιά 

44 

496 

4. 

Πλάκα 4 οπών με μικρό διάστημα αριστερή 

44 

497 

5. 

Πλάκα 4 οπών με μεγάλο διάστημα δεξιά 

44 

498 

6. 

Πλάκα 4 οπών με μεγάλο διάστημα αριστερή 

44 

499 

1 . 

Ε2.ΠΛΑΚΕΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ "Τ" 

Πλάκα 5 οπών με μικρό διάστημα 

49 

500 

2. 

Πλάκα 6 οπών χωρίς διάστημα 

49 

501 

1 . 

Ε3.ΠΛΑΚΕΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ "X" 

Πλάκα 6 οπών με διάστημα 

63 

502 

2. 

Πλάκα 6 οπών χωρίς διάστημα 

63 

503 

1 . 

Ε4. ΠΛΑΚΕΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΟΚΒΙΤΑί 

Πλάκα 6 οπών 

58 

504 

2. 

Πκλάκα 8 οπών 

48 

505 

3. 

Πλάκα 10 οπών 

80 

506 

1 . 

Ε5.ΠΛΑΚΕΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ 3ϋ ΡΚΟΡΙί 0,6ΜΜ 

Πλάκα 6 οπών με μικρό διάστημα 

67 

507 

2. 

Πλάκα 6 οπών με μεγάλο διάστημα 

67 

508 

3. 

Πλάκα 8 οπών με μικρό διάστημα 

85 

509 

4. 

Πλάκα 8 οπών με μεγάλο διάστημα 

85 

510 

1 . 

Ε6.ΠΛΑΚΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΒΙΔΕΣ 2,0 ΜΜ 

Πλάκες 4 οπών ευθείες 

19 

511 

2. 

Πλάκες 4 οπών με διάστημα 

19 

512 

3. 

Πλάκες 4 οπών με μεγαλύτερο διάστημα 

19 

513 

4. 

Πλάκες 4 οπών με πολύ μεγαλύτερο διάστημα 

20 

514 

5. 

Πλάκες ευθείες 5 οπών 

20 

515 

6. 

Πλάκες 4 οπών ]3ΐυί μικρές 

67 

516 

7. 

Πλάκες 4 οπών ]3ΐυί μεσαίες 

67 

517 

8. 

Πλάκες 4 οπών ]3ΐυί μεγάλες 

67 

518 

9. 

Πλάκες 6 οπών ευθείες 

20 

519 

10 . 

Πλάκες 6 οπών ευθείες με διάστημα 

20 

520 

11. 

Πλάκες 8 οπών ευθείες 

28 

521 

12. 

Πλάκες 16 οπών ευθείες 

35 

522 

13. 

Πλάκες 4 οπών σχήματος 1 δεξιές 

31 

523 

14. 

Πλάκες 4 οπών σχήματος 1 αριστερές 

31 

524 

15. 

Πλάκες 4 οπών σχήματος 1 δεξιές με μικρό διάστημα 

32 

525 

16. 

Πλάκες 4 οπών σχήματος Ι_ αριστερές με μικρό διάστημα 

32 

526 

17. 

Πλάκες 4 οπών σχήματος 1 δεξιές με μεσαίο διάστημα 

32 

527 

18. 

Πλάκες 4 οπών σχήματος 1 αριστερές με μεσαίο διάστημα 

32 

528 

19. 

Πλάκες 4 οπών σχήματος 1 δεξιές με μεγάλο διάστημα 

32 

529 

20. 

Πλάκες 4 οπών σχήματος 1 αριστερές με μεγάλο διάστημα 

32 

530 

21. 

Πλάκες σχήματος Τ 5 οπών 

35 

531 

22. 

Πλάκες σχήματος Τ 6 οπών 

35 

532 

23. 

Πλάκες σχήματος Τ 80Μ με διάστημα δεξιές 

39 
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Α/Α 

Α/Α ΦΕΚ 

984/02 

24. 

I ΥΛΙΚΑ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΪΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

| Τιμές 

9 σε Ευρώ 

533 

Πλάκες σχήματος Τ 80Μ με διάστημα αριστερές 

39 

534 

25. 

Πλάκες σχήματος Υ 5 οπών 

33 

535 

26. 

Πλάκες σχήματος Υ με διάστημα 5 οπών 

33 

536 

27. 

Πλάκες σχήματος Υ με μεγάλο διάστημα 5 οπών 

33 

537 

28. 

Πλάκες σχήματος διπλό Υ 6 οπών 

45 

538 

29. 

Πλάκες σχήματος διπλό Υ 6 οπών με διάστημα 

45 

539 

30. 

Πλάκες σχήματος διπλό Υ 7 οπών 

45 

540 

31. 

Πλάκες σχήματος διπλό Τ 6 οπών 

39 

541 

32. 

Πλάκες σχήματος διπλό Τ 4 οπών μεγάλο διάστημα 

39 

542 

33. 

Πλάκες σχήματος διπλό Τ 4 οπών μεσαίο διάστημα 

39 

543 

34. 

Πλάκες τιτανίου βυττ ήοίβ 7 ιππι 

62 

544 

35. 

Πλάκες τιτανίου ίουττ ίτοίθ 14 τητη 

67 

545 

36. 

Πλάκες τιτανίου βυττ ΙτοΙθ 7 τητη τουηά 

62 

546 

37. 

Πλάκες τιτανίου όυττ ίτοίβ 14 τητη τουηά 

67 

547 

38. 

Πλάκες ημικυκλικές 6 οπών 

28 

548 

39. 

Πλάκες ημικυκλικές 8 οπών 

31 

549 

1 . 

Ε7.ΠΛΑΚΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΒΙΔΕΣ 1,7ΜΜ 

Πλάκα ευθεία 4 οπών 

22 

550 

2. 

Πλάκα ευθεία 4 οπών με διάστημα 6 ΜΜ 

25 

551 

3. 

Πλάκα ευθεία 4 οπών με διάστημα 8 ΜΜ 

28 

552 

4. 

Πλάκα ευθεία 4 οπών με διάστημα 10ΜΜ 

24 

553 

5. 

Πλάκα ευθεία 6 οπών 

25 

554 

6. 

Πλάκα ευθεία 6 οπών με διάστημα 12ΜΜ 

28 

555 

7. 

Πλάκα ευθεία 8 οπών 

32 

556 

8. 

Πλάκα ευθεία 16 οπών 

52 

557 

9. 

Πλάκα σχήματος 1 4 οπών δεξιά/αριστερή 

36 

558 

10 . 

Πλάκα σχήματος 1 4 οπών δεξιά/αριστερή με διάστημα 6 ΜΜ 

36 

559 

11. 

Πλάκα σχήματος Ι_ 4 οπών δεξιά/αριστερή με διάστημα 8 ΜΜ 

36 

560 

12. 

Πλάκα σχήματος 1 4 οπών δεξιά/αριστερή με διάστημα 10 ΜΜ 

39 

561 

13. 

Πλάκα σχήματος 1 ίΐβχρίθΐβ 4 οπών δεξιά /αριστερή 

36 

562 

14. 

Πλάκα σχήματος 1 ίίβχρίθίθ 4 οπών δεξιά/αριστερή με διάστημα 6 ΜΜ 

36 

563 

15. 

Πλάκα σχήματος 1 ίΐθχρίοΐθ 4 οπών δεξιά /αριστερή με διάστημα 8 ΜΜ 

36 

564 

16. 

Πλάκα σχήματος ΙίΙβχρίοΙθ 4 οπών δεξιά/αριστερή με διάστημα 10 ΜΜ 

39 

565 

17. 

Πλάκα σχήματος 1 ίίβχρίθίβ 4 οπών δεξιά/αριστερή με διάστημα 12 ΜΜ 

42 

566 

18. 

Πλάκα σχήματος 1 ίίθχρίθίβ 4 οπών δεξιά/αριστερή με διάστημα 14 ΜΜ 

46 

567 

19. 

Πλάκα σχήματος Τ 6 οπών 

45 

568 

20. 

Πλάκα σχήματος Τ 5 οπών 

45 

569 

21. 

Πλάκα σχήματος Υ 

45 

570 

22. 

Πλάκα σχήματος Υ με διάστημα 

45 

571 

23. 

Πλάκα σχήματος διπλού Υ 6 οπών 

48 

572 

24. 

Πλάκα σχήματος διπλού Υ 6 οπών με διάστημα 

52 

573 

25. 

Πλάκα σχήματος διπλού Υ 7 οπών 

52 

574 

26. 

Πλάκα ημικυκλική 4 οπών 

39 

575 

27. 

Πλάκα ημικυκλική 6 οπών 

39 

576 

28. 

Πλάκα 3-ϋ 2*2 οπών τετράγωνη/παραλληλόγραμμη 

48 

577 

29. 

Πλάκα 3-ϋ 3*2 οπών τετράγωνη/παραλληλόγραμμη 

64 

578 

30. 

Πλάκα 3-ϋ 4*2 οπών τετράγωνη/παραλληλόγραμμη 

80 

579 

31. 

Πλάκα 3-ϋ 4*4 οπών τετράγωνη/παραλληλόγραμμη 

115 

580 

1 . 

Ε8.ΠΛΑΚΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΒΙΔΕΣ 1,2 ΜΜ ΜΙΟΚΟ 1200 

Πλάκα ευθεία 4 οπών με διάστημα 6 ΜΜ 

28 

581 

2. 

Πλάκα ευθεία 4 οπών με διάστημα 8 ΜΜ 

29 

582 

3. 

Πλάκα ευθεία 6 οπών 

29 

583 

4. 

Πλάκα ευθεία 6 οπών με διάστημα 12 ΜΜ 

32 

584 

5. 

Πλάκα ευθεία 16 οπών 

61 
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Α/Α 

Α/Α ΦΕΚ 

984/02 

6. 

1 ΥΛΙΚΑ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΪΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

Β| "μες 

"β: σε Ευρώ 

585 

Πλάκα σχήματος Ι_ 5 οπών δεξιά /αριστερή 

43 

586 

7. 

Πλάκα σχήματος 1 4 οπών δεξιά /αριστερή 

45 

587 

8. 

Πλάκα σχήματος 1 8 οπών δεξιά /αριστερή 

48 

588 

9. 

Πλάκα σχήματος 1 5 οπών δεξιά /αριστερή με διάστημα 

50 

589 

10 . 

Πλάκα σχήματος Τ με διάστημα 8 ΜΜ 

52 

590 

11. 

Πλάκα σχήματος Τ με διάστημα 12 ΜΜ 

52 

591 

12. 

Πλάκα σχήματος Τ 7 οπών 

56 

592 

13. 

Πλάκα σχήματος Υ 

52 

593 

14. 

Πλάκα σχήματος Υ με διάστημα 8ΜΜ 

52 

594 

15. 

Πάκα σχήματος Υ με διάστημα 12 ΜΜ 

52 

595 

16. 

Πλάκα σχήματος διπλού Υ 6 οπών 

60 

596 

17. 

Πλάκα σχήματος διπλού Υ 7 οπών 

62 

597 

18. 

Πλάκα ημικυκλική 6 οπών 

43 

598 

19. 

Πλάκα 3-ϋ 2*2 οπών τετράγωνη/παραλληλόγραμμη 

52 

599 

20. 

Πλάκα 3-ϋ 3*2 οπών τετράγωνη/παραλληλόγραμμη 

67 

600 

21. 

Πλάκα 3-ϋ 4*2 οπών τετράγωνη/παραλληλόγραμμη 

85 

601 

22. 

Πλάκα τριγωνική 

56 

602 

1 . 

Ζ1. ΠΛΕΓΜΑΤΑ 

Πλέγμα τιτανίου 200*105*0,6 ιππι για βίδες 2,0 πιπι 

230 

603 

2. 

Πλέγμα τιτανίου 200*105*0,6 πιπι για βίδες 1,7 πιπι 

230 

604 

3. 

Πλέγμα τιτανίου 100*100*0,3 

145 

605 

4. 

Πλέγμα τιτανίου ΟΑϋ 

450 

606 

5. 

Πλέγμα τιτανίου 50*30*0,1 

32 

607 

6. 

Πλέγμα τιτανίου 100*60*0,1 

125 

608 

7. 

Πλέγμα τιτανίου 100*30*0,1 

64 

609 

8. 

Πλέγμα τιτανίου 50*60*0,1 

64 

610 

9. 

Πλέγμα τιτανίου 120*120*0,1 

155 

611 

10 . 

Πλέγμα τιτανίου 50*30*0,2 

32 

612 

11. 

Πλέγμα τιτανίου 100*60*0,2 

125 

613 

12. 

Πλέγμα τιτανίου 100*30*0,2 

64 

614 

13. 

Πλέγμα τιτανίου 50*60*0,2 

64 

615 

14. 

Πλέγμα τιτανίου 120*120*0,2 

155 
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Α/Α 

Αριθμός 

ΦΕΚ 


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ■ 

ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ - ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ Η 

Τιμές 
σε Ευρώ 




ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ 





Αμφικοιλιακός βηματοδότης ειδικός, με δυνατότητα 


1 

ΦΕΚ 984/02 

1 . 

βηματοδοτήσεως δεξιάς αλλά και αριστερός κοιλίας για 
καρδιακή ανεπάρκεια 

9.440 

2 

ΦΕΚ 984/02 

2. 

Βηματοδότης με ειδικά προγράμματα για πρόληψη και ανάταξη 
παθολογικών κολπικών ταχυκαρδιών 

9.440 

3 

ΦΕΚ 984/02 

3. 

Βηματοδότης \Λ/ΙΡ δύο αισθητήρων. 

4.560 

4 

ΦΕΚ 984/02 

4. 

Βηματοδότης αμφικοιλιακός με προγράμματα για πρόληψη και 
ανάταξη παθολογικών κολπικών ταχυκαρδιών 

10.400 

5 

ΦΕΚ 984/02 

5. 

Βηματοδότης ΟΟϋΡΙ δύο αισθητήρων 

5.840 

6 

ΦΕΚ 984/02 

6. 

Βηματοδότης ϋϋΟΚ. δύο αισθητήρων με ειδικά προγράμματα 
για πρόληψη παθολογικών κολπικών ταχυκαρδιών 

7.200 

7 

ΦΕΚ 984/02 

7. 

Βηματοδότες με δυνατότητα Ηλεκτροφυσιολογικής μελέτης 

Τύπου ννίΚ 

4.800 

8 

ΦΕΚ 984/02 

7. 

Βηματοδότες με δυνατότητα Ηλεκτροφυσιολογικής μελέτης 

Τύπου νθϋ 

4.940 

9 

ΦΕΚ 984/02 

7. 

Βηματοδότες με δυνατότητα Ηλεκτροφυσιολογικής μελέτης 

Τύπου ϋϋΟ 

5.040 

10 

ΦΕΚ 984/02 

7. 

Βηματοδότες με δυνατότητα Ηλεκτροφυσιολογικής 
μελέτηςΤύπου ϋϋΟΚ. 

5.520 

11 

ΦΕΚ 984/02 

8. 

Βηματοδότης ειδικός εμφυτεύσιμο ΙιοΙΙβΓ 

2.240 

12 

ΦΕΚ 44/03 

Ια. 

ννΐ (μικρό 5 παραμέτρων) 

2.160 

13 

ΦΕΚ 44/03 

1β. 

ννΐ (μεγάλο 5 παραμέτρων ) 

3.120 

14 

ΦΕΚ 44/03 

2. 

\λ/ιρ 

3.790 

15 

ΦΕΚ 44/03 

3. 

νϋϋ 

4.060 

16 

ΦΕΚ 44/03 

4. 

νϋϋΡ 

4.740 

17 

ΦΕΚ 44/03 

5. 

Οϋϋ 

4.880 

18 

ΦΕΚ 44/03 

6. 

□ϋϋΚ 

5.150 





ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ 


1 

ΦΕΚ 984/02 

1 . 

Ενεργητικής πρόσφυσης χαμηλής οδού βιδωτά 

520 

2 

ΦΕΚ 984/02 

2. 

Ηλεκτρόδια στεφανιαίου κόλπου για αμφικοιλιακούς 
βηματοδότες 

3.400 

3 

ΦΕΚ 984/02 

3. 

Ηλεκτρόδια με ενσωματωμένο αισθητήρα 

1.200 

4 

ΦΕΚ 984/02 

4. 

Διαφλέβιοι εισαγωγείς -καθετήρες για στεφανιαίο κόλπο 

570 

5 

ΦΕΚ 984/02 

5. 

Διαφλέβιοι εισαγωγείς για στεφανιαίο κόλπο με μπαλόνι 

700 

6 

ΦΕΚ 44/03 

1 . 

Παθητικής προσφύσεως 

380 

7 

ΦΕΚ 44/03 

2. 

Ενεργητικής προσφύσεως 

400 

8 

ΦΕΚ 44/03 

3. 

Παθητικής προσφύσεως χαμηλής οδού 

480 

9 

ΦΕΚ 44/03 

4. 

Ειδικά για νϋϋ ή νϋΟΡ 

670 

10 

ΦΕΚ 44/03 

5. 

Α0ΑΡΤ0Κ.5 (Συνδετικά ηλεκτροδίων) 

130 

11 

ΦΕΚ 44/03 

6. 

Δισφλεβικοί εισαγωγείς 

40 


1 

ΦΕΚ 984/02 

1 . 

ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ 

Απινιδωτής-Βηματοδότης ννΐΠ (Κ,θΙβ Γθεροπείνβ) 

30.000 

2 

ΦΕΚ 984/02 

2. 

Απινιδωτής-Βηματοδότης ΟΟϋΡΙ ( Διπλοεστιακός ταΐθ 

31.200 

3 

ΦΕΚ 984/02 

3. 

Γθεροπείνε ) 

Απινιδωτής-Βηματοδότης κολποκοιλιακός ειδικός, με 

32.800 

4 

ΦΕΚ 984/02 

4. 

δυνατότητα απινίδωσης στον κόλπο και στην κοιλία 

Αμφικοιλιακός απινιδωτής για βηματοδότηση και απινίδωση 

34.400 

5 

ΦΕΚ 44/03 

1 . 

δεξιάς και αριστερής κοιλίας για καρδιακή ανέπαρκεια 

ννΐ (μονοεστιακή κατ' επίκληση) χωρίς συμπληρωματικά υλικά 

27.570 
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Α/Α 

Αριθμός | 


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Τιμές 

ΦΕΚ | 


ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ - ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ Η 

σε Ευρώ 




ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ 


1 

ΦΕΚ 984/02 

1 

Ηλεκτρόδια σύγχρονης απινίδωσης -βηματοδότησης, παθητικής 
στερέωσης 

3.440 

2 

ΦΕΚ 984/02 

2 

Ηλεκτρόδια σύγχρονης απινίδωσης -βηματοδότησης, 
ενεργητικής στερέωσης βιδωτά 

3.520 

3 

ΦΕΚ 984/02 

3 

Ηλεκτρόδια άνω κοίλης φλέβας και ηλεκτρόδια απινίδωσης 
στεφανιαίου κόλπου 

2.400 

4 

ΦΕΚ 984/02 

4 

Ηλεκτρόδια υποδορίου απινίδωσης 

2.720 

5 

ΦΕΚ 984/02 

5 

Ηλεκτρόδια συγχρόνου απινιδώσεως και βηματοδότησης 
μέσω στεφανιαίου κόλπου, για αμφικοιλιακούς απινιδωτές 

3.360 

6 

ΦΕΚ 984/02 

6 

Ηλεκτρόδιο καθετήρας -υποκλείδιος για αριστερά κοιλία 

960 

7 

ΦΕΚ 984/02 

7 

Ηλεκτρόδια-καθετήρες για αριστερά κοιλία μέσω στεφανιαίου 
κόλπου 

2.400 

8 

ΦΕΚ 984/02 

8 

Ηλεκτρόδιο - καθετήρας μπαλόνι 

960 


1 

ΦΕΚ 984/02 

1 . 

ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ 

Οξυγονωτής ΕΘΜΟ Νεογνών 

660 

2 

ΦΕΚ 984/02 

2. 

Οξυγονωτής ΕΘΜΟ Παίδων 

660 

3 

ΦΕΚ 984/02 

3. 

Οξυγονωτής ΕΟΜΟ Ενηλίκων 

880 

4 

ΦΕΚ 984/02 

4. 

Εναλλάκτης Θερμοκρασίας ΕΘΜΟ 

140 

5 

ΦΕΚ 984/02 

5. 

Μαλακή Καρδιοδεξαμενή ΕΘΜΟ 

40 

6 

ΦΕΚ 984/02 

6. 

Φυγοκεντρικός Κώνος Βίο-Ρυπιρ Ενηλίκων 80 πιΙ 

190 

7 

ΦΕΚ 984/02 

7. 

Ροόμετρο Βίο-Ρποβε Ενηλίκων 

30 

8 

ΦΕΚ 984/02 

8. 

Ηπαρινισμένος Φυγοκεντρικός Κώνος Βίο-Ρυπιρ Ενηλίκων 

380 

9 

ΦΕΚ 984/02 

9. 

Ηπαρινισμένο Ροόμετρο Βιο-Ργο 06 Ενηλίκων 

60 

10 

ΦΕΚ 984/02 

10. 

Φυγοκεντρικός Κώνος Βίο-Ρυπιρ Παίδων 50 πιΙ 

190 

11 

ΦΕΚ 984/02 

11. 

Ροόμετρο Βίο-Ρποβε Παίδων 

30 

12 

ΦΕΚ 984/02 

12. 

Ηπαρινισμένος Φυγοκεντρικός Κώνος Βίο-Ρυπιρ Παίδων 

380 

13 

ΦΕΚ 984/02 

13. 

Ηπαρινισμένο Ροόμετρο Βίο-Ρποβε Παίδων 

60 




7286 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Αριθ. ΔΥΘα/οικ 38609 (2) 

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 8130 /30.12.2003 Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1952/Β/30.12.2003). 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 7 του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκο¬ 
μείων και λοιπών μονάδων υγείαςτων Πε.Σ.Υ.Π. και άλλες 
διατάξεις». 

2. Το άρθρο 13 του Ν. 3297/2004 «Συνήγορος του Κα¬ 
ταναλωτή - Ρύθμιση θεμάτωντου Υπουργείου Ανάπτυξης 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 259/23.12.2004). 

3. Του άρθρου 29Ατου Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/Α) όπως προστέθηκε με 
το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α) και αντικατα- 
στάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 
38/Α). 

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76/Α), όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση του 
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο 
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ57/Α). 

6. Την υπ’ αριθμ. 14650/Δ10Ε85/17.3.2004 (ΦΕΚ 
519/Β/2004) Κοινή Υπουργική Απόφαση του Πρωθυπουρ¬ 
γού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Κα¬ 
θορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών» 

7. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ/19/4889/24.3.2004 (ΦΕΚ 
528/Β/26.3.2004) Κοινή Υπουργική Απόφαση του Πρωθυ¬ 
πουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Περί Ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης». 

8. Την υπ’ αριθμ. 8130/30.12.2003 Κοινή Υπουργική 
Απόφαση (ΦΕΚ 1952/Β/30.12.2003) για τον καθορισμό 
ανωτάτων τιμών προμήθειας χωρίς διαγωνισμό Φίλτρων 


Αιμοκάθαρσης Τεχνητού Νεφρού μετά των απαραίτητων 
αρτηριοφλεβικών γραμμών. 

9. Το γεγονός της ανάγκης εξορθολογισμού των δαπα¬ 
νών της προμήθειας των κατωτέρω υλικών. 

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δενπρο- 
καλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ¬ 
πολογισμού, αποφασίζουμε: 

Οι ανώτατες τιμές, μη συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α., Φίλτρων Αιμοκάθαρσης Τεχνητού Νεφρού μετά 
των απαραίτητων αρτηριοφλεβικών γραμμών όπως κα¬ 
θορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 8130/30.12.2003 Κοινή 
Υπουργική Απόφαση μειώνονται σε ποσοστό είκοσι περί¬ 
που επί τοις εκατό (20%) και στρογγυλοποιούνται προς 
τις κατώτερες ακέραιες μονάδες/πεντάδες/δεκάδες. 

Οι ανώτατες τιμές των υλικών που προκύπτουν από τη 
μείωση αυτή αναφέρονται στους συνημμένους Πίνακες Α 
(Φύλλα 10) και Β (Φύλλα 2) και αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας. 

Στις εν λόγω νέες τιμές ή στις χαμηλότερες που θα προ¬ 
κόψουν από τη διαγωνιστική διαδικασία, που θα πρέπει να 
γίνει άμεσα και να συνταχθεί σχετική σύμβαση, θα παρέ¬ 
χεται πρόσθετη έκπτωση 5% εφόσον τα εκδιδόμενα τιμο¬ 
λόγια εξοφληθούν εντός 90 ημερών από την αποδεδειγ¬ 
μένη ημερομηνία παράδοσης και παραλαβής αυτών και 
υπό την προϋπόθεση ότι έχει συντελεστεί η οριστική πα¬ 
ραλαβή των υλικών. 

Η παρούσα ισχύει από 1.5.2005 μέχρι 31.12.2006. 

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει, η αναφερόμενη απόφαση. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 


Αθήνα, 12 Απριλίου 2005 

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 


ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Π. ΔΟΥΚΑΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 


ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

I. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗΣ 

Ν. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ 




ΦΕΚ518 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α' - ΦΙΛΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 


ΑΙΑ ΦΕΚ 

1952/03 

Ονομασία Φίλτρου 

ΦΕΚ1952/03 

Μεμβράνη (ες) 

Ποσοστό 
ασθενών / 
συνεδριών 

Επιφάνεια 

Τιμές 
σε Ευρώ 

1. 

ΡΕΧ-10 ΰ\Λ/5 

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ 

40 

1.00 

45 

2. 

ΡΕΥ-10 <3\Λ/5 

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ 

40 

1.00 

45 

3. 

ρι.χ-12 σννε 

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ 

40 

1.20 

45 

4. 

ΡΕΥ-12 (31Α/5 

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ 

40 

1.20 

45 

5. 

ΡΕΧ-15 (3\Λ/5 

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ 

40 

1.50 

50 

6. 

ΡΕΥ-15 <3νν5 

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ 

40 

1.50 

50 

7. 

ριχ-18 εννδ 

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ 

40 

1.80 

50 

8. 

ρι.γ-18 αννδ 

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ 

40 

1.80 

50 

9. 

ΡΕΧ-21 (3\Λ/5 

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ 

40 

2.10 

50 

10. 

ΡίΥ-21 β\Λ/5 

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ 

40 

2.10 

50 

11. 

ΒΙΡ-ΙΟΘ 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠ. 

60 

1.00 

30 

12. 

ΒΙΡ-12Θ 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠ. 

60 

1.15 

30 

13. 

ΒΙ_Ρ-14<3 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠ. 

60 

1.36 

30 

14. 

ΒΕΡ-18Θ 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠ. 

60 

1.72 

30 

15. 

ΝΜ-125 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.20 

40 

16. 

υΐΡ-13 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.30 

40 

17. 

ΝΜ-14Θ 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.40 

40 

18. 

υίΡ-16 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.60 

40 

19. 

ΝΜ-170 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.70 

40 

20. 

υιρ-ΐ8 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.80 

40 

21. 

(3Β.Υ5ΤΑΕ-28005Τ 

Π ΟΛΥΑΚ ΡΥΛΟ ΝΙΤΡΙΛΗ 

40 

1.04 

45 

22. 

ΝΕΡΗΡΑΕ 5Τ-200 

ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

40 

1.05 

45 

23. 

(3ΚΥ5ΤΑΕ-34005Τ 

Π ΟΛΥΑΚ ΡΥΛΟ ΝΙΤΡΙΛΗ 

40 

1.25 

45 

24. 

ΝΕΡΗΡΑΕ 5Τ-300 

ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

40 

1.30 

45 

25. 

ΑΡ.ΥΕΑΝΕ-Η4 

Π ΟΛΥΑΚΡΥΛΑΙΘ ΕΡΟ ΣΟ ΥΛΦ Ο Ν Η 

40 

1.35 

45 

26. 

(3ΚΥ5ΤΑΕ-40005Τ 

ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

40 

1.53 

50 

27. 

ΑΚΥΕΑΝΕ-Η6 

Π ΟΛΥΑΚΡΥΛΑΙΘ ΕΡΟ ΣΟ ΥΛΦ Ο Ν Η 

40 

1.57 

50 

28. 

ΝΕΡΗΚΑΕ 5Τ-400 

ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

40 

1.65 

50 

29. 

ΑΡ.ΥΕΑΝΕ-Η9 

Π ΟΛΥΑΚΡΥΛΑΙΘ ΕΡΟ ΣΟ ΥΛΦ Ο Ν Η 

40 

2.01 

50 

30. 

ΝΕΡΗΚΑΕ 5Τ-500 

ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

40 

2.15 

50 

31. 

ΡΙ (3-400 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

0.90 

30 

32. 

ΡΙ <3-500 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.10 

30 

33. 

ΡΙ (3-600 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.60 

30 

34. 

ΡΙ <3-700 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

2.00 

30 

35. 

ΟΙΑΘΕΡΑί 12 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.20 

35 

36. 

ϋΙΑΘΕΡΑΕ 14 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.40 

35 

37. 

ΘΙΑΘΕΡΑΕ 16 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.60 

35 

38. 

ϋΙΑΟΕΡΑί 20 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

2.00 

35 

39. 

ΑΡ.ΥΕΑΝΕ-Μ4 

Π ΟΛΥΑΚΡΥΛΑΙΘ ΕΡΟ ΣΟ ΥΛΦ Ο Ν Η 

60 

1.35 

40 

40. 

ΑΚΥΕΑΝΕ-Μ6 

ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.62 

40 

41. 

ΑΡ.ΥΕΑΝΕ-Μ9 

Π ΟΛΥΑΚΡΥΛΑΙΘ ΕΡΟ ΣΟ ΥΛΦ Ο Ν Η 

60 

2.01 

40 

42. 

ΒΡ5-803 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

0.30 

45 

43. 

ΒΙ.5-805 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

0.50 

45 

44. 

ΒΕ5-807 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

0.70 

45 

45. 

ΒίΕ-809 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

0.90 

45 

46. 

ΒΡ2-812(3 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.20 

45 

47. 

ΒΕ5-8125ϋ 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.20 

45 

48. 

Β15-71413 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.40 

45 

49. 

Β15-7145ϋ 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.40 

45 

50. 

ΒΙ_5-814ε 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.40 

45 

51. 

ΒΙ_5-8145ϋ 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.40 

45 

52. 

Βί5-816(3 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.60 

50 

53. 

Βί5-8165ϋ 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.60 

50 

54. 

Β 1_5-717 <3 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.70 

50 

55. 

Β15-7175Ρ 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.70 

50 

56. 

Βί5-819ε 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.90 

50 

57. 

ΒΙ.5-81950 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.90 

50 

58. 

ΝΤ-1175 

ΚΟΥΠΡΟΦΑΝΗ 

60 

1.08 

25 

59. 

ΝΤ-1375 

ΚΟΥΠΡΟΦΑΝΗ 

60 

1.35 

25 

60. 

ΝΤ-1675 

ΚΟΥΠΡΟΦΑΝΗ 

60 

1.64 

25 

61. 

ΝΤ-1975 

ΚΟΥΠΡΟΦΑΝΗ 

60 

1.95 

25 





7288 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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Α/Α ΦΕΚ 

1952/03 

Ονομασία Φίλτρου 

ΦΕΚ1952/03 


Μεμβράνη (ες} 

Ποσοστά 
ασθενών / 
συνεδριών 

Επιφάνεια 

Τιμές 
σε Ευρώ 

62. 

ΝΤ-1208Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 


60 

1.15 

30 

63. 

ΝΤ-1208ΗΟ 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 


60 

1.15 

30 

64. 

ΝΤ-1265Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 


60 

1.20 

30 

65. 

ΝΤ-1265ΗΟ 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 


60 

1.20 

30 

66. 

ΝΤ-1408Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 


60 

1.36 

30 

67. 

ΝΤ-1408ΗΟ 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 


60 

1.36 

30 

68. 

ΝΤ-1665Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 


60 

1.60 

30 

69. 

ΝΤ-1665ΗΟ 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 


60 

1.60 

30 

70. 

ΝΤ-1808Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 


60 

1.72 

30 

71. 

ΝΤ-1808ΗΟ 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 


60 

1.72 

30 

72. 

ΝΟ0985 

2Μ0 


60 

0.90 

35 

73. 

Ν01285 

2Μ0 


60 

1.15 

35 

74. 

ΝΘ-12850 

2Μ0 


60 

1.15 

35 

75. 

ΝΘ-128520 

2Μ0 


60 

1.15 

35 

76. 

Ν0-148520 

2Μ0 


60 

1.40 

35 

77. 

ΝΘ-1485 

2Μ0 


60 

1.45 

35 

78. 

Ν0-1485Ο 

2Μ0 


60 

1.45 

35 

79. 

ΝΘ-1785 

2Μ0 


60 

1.70 

35 

80. 

ΝΘ-17850 

5Μ0 


60 

1.70 

35 

81. 

Ν0-17852Ρ 

2Μ0 


60 

1.70 

35 

82. 

ΝΘ-2085 

2Μ0 


60 

1.95 

35 

83. 

ΝΘ-2085Ο 

2Μ0 


60 

1.95 

35 

84. 

ΝΘ-20852Ρ 

2Μ0 


60 

1.95 

35 

85. 

Β15-512Ε 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.27 

40 

86. 

Β12-5122Ρ 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.27 

40 

87. 

Β12-514Ξ 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.41 

40 

88. 

Β1_2-5142ϋ 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.41 

40 

89. 

ΒΙ_2-517Ξ 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.68 

40 

90. 

ΒΙ_2-5172ϋ 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.68 

40 

91. 

ΡΕ2-110ϋΗ 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.10 

45 

92. 

5ϋΚΕΡίϋΧ-110ΡΗ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

40 

1.10 

45 

93. 

ΡΕ2-150ΟΗ 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.50 

50 

94. 

5υΚΕΡΐυΧ-150ΡΗ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

40 

1.50 

50 

95. 

ΡΕ2-190ϋΗ 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.90 

50 

96. 

2ϋΚΕΡΐυΧ-190ΡΗ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

40 

1.90 

50 

97. 

5υΚΕΡίϋΧ-210ΡΗ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

40 

2.10 

50 

98. 

ΡΒ-50Η 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

0.50 

35 

99. 

ΡΒ-50Τ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

0.50 

35 

100. 

ΡΒ-5011 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

0.50 

35 

101 . 

5υΚΕΡΐυΧ-50Ε 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

0.50 

35 

102. 

5ϋΡΕΡίϋΧ-50Ε 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

0.50 

35 

103. 

2ϋΚΕΡΙ_υΧ-50Ι_ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

0.50 

35 

104. 

ΡΒ-70Η 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

0.70 

35 

105. 

ΡΒ-70Τ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

0.70 

35 

106. 

ΡΒ-7011 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

0.70 

35 

107. 

2υΚΕΡΕϋΧ-70Ε 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

0.70 

35 

108. 

2υκΕΡΐυχ-7οα 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

0.70 

35 

109. 

2υΚΕΡΐυΧ-70Ε 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

0.70 

35 

110. 

ΡΒ-90Η 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

0.90 

35 

111. 

ΡΒ-90Τ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

0.90 

35 

112. 

ΡΒ-9011 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

0.90 

35 

113. 

2ϋΚΕΡίϋΧ-90Ε 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

0.90 

35 

114. 

2υΚΕΡίϋΧ-90Ε 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

0.90 

35 

115. 

2υΚΕΡΐυΧ-90Ε 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

0.90 

35 

116. 

ΡΒ-110Η 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.10 

35 

117. 

ΡΒ-110Τ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.10 

35 

118. 

ΡΒ-ιιου 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.10 

35 

119. 

2υκΕΡΐυχ-ιΐ0Ε 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.10 

35 

120. 

2ϋΚΕΡΙ_υΧ-110Ε 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.10 

35 

121. 

2υΚΕΡίϋΧ-110Ε 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.10 

35 

122. 

ΡΒ-130Η 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.30 

35 
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Α/Α ΦΕΚ 

1952/03 

Ονομασία Φίλτρου 

ΦΕΚ1952/03 


Μεμβράνη (ες} 

Ποσοστά 
ασθενών / 
συνεδριών 

Επιφάνεια 

Τιμές 
σε Ευρώ 

123. 

ΡΒ-130Τ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.30 

35 

124. 

ΡΒ-13011 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.30 

35 

125. 

5ϋΒΕΡΙ_υΧ-130Ε 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.30 

35 

126. 

5υκΕΡΐ_υχ-ΐ3οα 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.30 

35 

127. 

5υκΕΡΐυχ-ΐ30ΐ. 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.30 

35 

128. 

ΡΒ-150Η 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.50 

35 

129. 

ΡΒ-150Τ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.50 

35 

130. 

ΡΒ-15011 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.50 

35 

131. 

5υΚΕΡΙ_υΧ-150Ε 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.50 

35 

132. 

5ϋΡΙΕΡΙ_υΧ-150β 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.50 

35 

133. 

5υκΕΡίυχ-ΐ50ΐ. 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.50 

35 

134. 

ΡΒ-170Η 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.70 

35 

135. 

ΡΒ-170Τ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.70 

35 

136. 

ΡΒ-17011 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.70 

35 

137. 

5υΚΕΡΙ_υΧ-170Ε 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.70 

35 

138. 

5υκΕΡΐυχ-ΐ70ΰ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.70 

35 

139. 

5ϋΡΕΡΙ_υΧ-170Ι_ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.70 

35 

140. 

ΡΒ-190Η 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.90 

35 

141. 

ΡΒ-190Τ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.90 

35 

142. 

ΡΒ-190υ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.90 

35 

143. 

2ϋΚΕΡίυΧ-190Ε 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.90 

35 

144. 

5υΚΕΡίυΧ-190(3 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.90 

35 

145. 

5υκΕΡΐυχ-ΐ90ΐ. 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.90 

35 

146. 

ΡΒ-210Η 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

2.10 

35 

147. 

ΡΒ-210Τ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

2.10 

35 

148. 

ΡΒ-210ϋ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

2.10 

35 

149. 

5υΒΕΡΐυΧ-210Ε 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

2.10 

35 

150. 

5ϋΒΕΡ1_υΧ-210(3 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

2.10 

35 

151. 

5υκΕΡΐυχ-2ΐοι. 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

2.10 

35 

152. 

ΡΙΙΒΥ 1305 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.30 

45 

153. 

ΡϋΒΥ 1605 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.60 

50 

154. 

Β.ΙΙΒΥ 1805 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.80 

50 

155. 

ΟΡΑΙ_ 1105 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 


60 

1.10 

30 

156. 

ΟΡΑΙ_ 1305 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 


60 

1.30 

30 

157. 

ΟΡΑΙ_ 1605 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 


60 

1.60 

30 

158. 

ΟΡΑί 1805 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 


60 

1.80 

30 

159. 

ΟΡΑΙ_ 2005 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 


60 

2.00 

30 

160. 

ΟΡΑΙ_ 2205 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 


60 

2.20 

30 

161. 

ΤΟΡΑΖ 1005 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.00 

40 

162. 

ΤΟΡΑΖ 1305 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.30 

40 

163. 

ΤΟΡΑΖ 1605 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.60 

40 

164. 

ΤΟΡΑΖ 1805 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.80 

40 

165. 

ΕνΕΝ 110Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 


60 

1.10 

30 

166. 

ΕνΕΝ 130Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 


60 

1.30 

30 

167. 

ΕνΕΝ 150Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 


60 

1.50 

30 

168. 

ΕνΕΝ 180Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 


60 

1.80 

30 

169. 

ΕνΕΝ 200Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 


60 

2.00 

30 

170. 

ϋΙΑϋΕΜΑ 110ΗΡ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.10 

35 

171. 

ϋΙΑΘΕΜΑ 110ΜΡ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.10 

35 

172. 

5ΥΝΤΕΧ 110/5+ 

5Μ0 


60 

1.10 

35 

173. 

ϋΙΑϋΕΜΑ 130ΗΡ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.30 

35 

174. 

ΟΙΑΘΕΜΑ 130ΜΡ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.30 

35 

175. 

5ΥΝΤΕΧ 130/5+ 

5Μ0 


60 

1.30 

35 

176. 

ΟΙΑϋΕΜΑ 150ΗΡ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.50 

35 

177. 

ϋΙΑΟΕΜΑ 150ΜΡ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.50 

35 

178. 

5ΥΝΤΕΧ 150/5+ 

5Μ0 


60 

1.50 

35 

179. 

ϋΙΑΘΕΜΑ 170ΗΡ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.70 

35 

180. 

ϋΙΑϋΕΜΑ 170ΜΡ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.70 

35 

181. 

5ΥΝΤΕΧ 170/5+ 

5Μ0 


60 

1.70 

35 

182. 

ϋΙΑΘΕΜΑ 190ΗΡ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.90 

35 

183. 

ϋΙΑϋΕΜΑ 190ΜΡ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 

ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.90 

35 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α' - ΦΙΛΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 


Α/Α ΦΕΚ 

1952/03 

Ονομασία Φίλτρου 

ΦΕΚ1952/03 

Μεμβράνη (ες} 

Ποσοστά 
ασθενών / 
συνεδριών 

Επιφάνεια 

Τιμές 
σε Ευρώ 

184. 

5ΥΝΤΕΧ 190/5+ 

5ΜΘ 

60 

1.90 

35 

185. 

ΟΙΑΘΕΜΑ 210ΗΡ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

2.10 

35 

186. 

ΘΙΑΘΕΜΑ 210ΜΡ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

2.10 

35 

187. 

5ΥΝΤΕΧ 210/5+ 

5ΜΘ 

60 

2.10 

35 

188. 

θτ-ιιοε 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

40 

1.10 

45 

189. 

ΤΚΙΘΕΑ-110Θ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

40 

1.10 

45 

190. 

5ΥΝΤΚΑ 120 

ΘΙΑΡΕ5 

40 

1.20 

45 

191. 

5ΥΝΤΚΑ 160 

ϋΙΑΡΕ5 

40 

1.60 

50 

192. 

ΘΙΘΕΑ-90Θ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

0.90 

35 

193. 

ΘΙΘΕΑ-110Θ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.10 

35 

194. 

Ρ5Ν-120 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠΟΠ. ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ 

60 

1.20 

35 

195. 

ΘΙΘΕΑ-130Ε 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.30 

35 

196. 

Ρ5Ν-140 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠΟΠ. ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ 

60 

1.40 

35 

197. 

ΟΙΘΕΑ-150Θ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.50 

35 

198. 

ΤΚΙΘΕΑ-150Θ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.50 

35 

199. 

ΘΙΘΕΑ-170Θ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.70 

35 

200. 

Ρ5Ν-170 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠΟΠ. ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ 

60 

1.70 

35 

201. 

ΘΤ-190Θ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.90 

35 

202. 

ΤΚΙΘΕΑ-190Θ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.90 

35 

203. 

ΘΙΘΕΑ-210Θ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

2.10 

35 

204. 

Ρ5Ν-210 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠΟΠ. ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ 

60 

2.10 

35 

205. 

ΤΚΙΘΕΑ-210Θ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

2.10 

35 

206. 

ΙΘΕΜ5Α-1000ΗΡ 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.00 

45 

207. 

ΙΘΕΜ5Α-100ΜΗΡ 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.00 

45 

208. 

ΙΘΕΜ5Α-1200ΗΡ 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.20 

45 

209. 

ΙΘΕΜ5Α-120ΜΗΡ 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.20 

45 

210. 

ΙΘΕΜ5Α-1400ΗΡ 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.40 

45 

211. 

ΙΘΕΜ5Α-140ΜΗΡ 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.40 

45 

212. 

ΙΘΕΜ5Α-1600ΗΡ 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.60 

50 

213. 

ΙΘΕΜ5Α-160ΜΗΡ 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.60 

50 

214. 

ΙΘΕΜ5Α-1800ΗΡ 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.80 

50 

215. 

ΙΘΕΜ5Α-180ΜΗΡ 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.80 

50 

216. 

ΙΘΕΜ5Α-2000ΗΡ 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

2.00 

50 

217. 

ΙΘΕΜ5Α-200ΜΗΡ 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

2.00 

50 

218. 

15Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

0.90 

30 

219. 

23Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.10 

30 

220. 

25Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.30 

30 

221. 

28Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.50 

30 

222. 

30Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.80 

30 

223. 

32Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

2.00 

30 

224. 

ΙΘΕΜ5Α-100 

ΒΙΟΡΙϋΧ 

60 

1.00 

35 

225. 

ΙΘΕΜ5Α-120 

Βίοριυχ 

60 

1.20 

35 

226. 

ΙΘΕΜ5Α-140 

Βίοριυχ 

60 

1.40 

35 

227. 

ΙΘΕΜ5Α-160 

Βίοριυχ 

60 

1.60 

35 

228. 

ΙΘΕΜ5Α-180 

Βίοριυχ 

60 

1.80 

35 

229. 

ΙΘΕΜ5Α-Ρ100 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.00 

40 

230. 

ΙΘΕΜ5Α-Ρ120 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.20 

40 

231. 

ΙΘΕΜ5Α-Ρ140 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.40 

40 

232. 

ΙΘΕΜ5Α-Ρ160 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.60 

40 

233. 

ΙΘΕΜ5Α-Ρ180 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.80 

40 

234. 

ΙΘΕΜ5Α-Ρ200 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

2.00 

40 

235. 

1080-Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.00 

30 

236. 

1280-Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.20 

30 

237. 

1480-Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.40 

30 

238. 

1680-Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.60 

30 

239. 

ΡΕ5 10 

Π ΟΛΥΑΙ ΘΕΡΟ ΣΟΥΛΦΟΝΗ ΗΡ 

40 

1.00 

45 

240. 

ΡΜΡ 10 

Π ΟΛΥΑΙ ΘΕΡΟ ΣΟΥΛΦΟΝΗ ΜΡ 

40 

1.00 

45 

241. 

ΡΕ5 12 

Π ΟΛΥΑΙ ΘΕΡΟ ΣΟΥΛΦΟΝΗ ΗΡ 

40 

1.20 

45 

242. 

ΡΜΡ 12 

Π ΟΛΥΑΙ ΘΕΡΟ ΣΟΥΛΦΟΝΗ ΜΡ 

40 

1.20 

45 

243. 

ΡΕ5 14 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ ΗΡ 

40 

1.40 

45 

244. 

ΡΜΡ 14 

Π ΟΛΥΑΙ ΘΕΡΟ ΣΟΥΛΦΟΝΗ ΜΡ 

40 

1.40 

45 
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Α/Α ΦΕΚ 

1952/03 

Ονομασία Φίλτρου 

Μεμβράνη (ες} 

Ποσοστά 
ασθενών / 

Επιφάνεια 

Τιμές 
σε Ευρώ 

ΦΕΚ1952/03 


συνεδριών 


245. 

ΡΕ5 16 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ ΗΡ 

40 

1.60 

50 

246. 

ΡΜΡ 16 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΑΦΟΝΗ ΜΡ 

40 

1.60 

50 

247. 

ΡΕ5 18 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ ΗΡ 

40 

1.80 

50 

248. 

ΡΜΡ 18 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ ΜΡ 

40 

1.80 

50 

249. 

ΡΕ5 20 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ ΗΡ 

40 

2.00 

50 

250. 

ΡΜΡ 20 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ ΜΡ 

40 

2.00 

50 

251. 

ΗΜ 08 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

0.80 

30 

252. 

ΗΜ 09 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

0.90 

30 

253. 

ΗΜ 10 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

0.95 

30 

254. 

ΗΜ 11 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.10 

30 

255. 

ΗΜ 13 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.30 

30 

256. 

ΗΜ 15 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.50 

30 

257. 

ΗΜ 18 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.80 

30 

258. 

ΗΜ 20 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

2.00 

30 

259. 

ΗΜ 23 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

2.30 

30 

260. 

ΗΜ 26 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

2.60 

30 

261. 

50 10 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠ. ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ (5Μ0 

60 

1.00 

35 

262. 

50 12 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠ. ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ (5Μ0 

60 

1.20 

35 

263. 

50 14 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠ. ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ (5Μ0 

60 

1.40 

35 

264. 

50 16 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠ. ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ (5Μ0 

60 

1.60 

35 

265. 

50 18 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠ. ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ (5Μ0 

60 

1.80 

35 

266. 

50 20 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠ. ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ (5Μ0 

60 

2.00 

35 

267. 

ΡΙ_Ρ 10 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ ΜΡ 

60 

1.00 

40 

268. 

ΡίΡ 12 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ ΜΡ 

60 

1.20 

40 

269. 

ΡΙΡ 14 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ ΜΡ 

60 

1.40 

40 

270. 

ΡΙΡ 16 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ ΜΡ 

60 

1.60 

40 

271. 

ΡΙΡ 18 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ ΜΡ 

60 

1.80 

40 

272. 

ΡΙΡ 20 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ ΜΡ 

60 

2.00 

40 

273. 

ΟΡΥ5ΤΑΙ-28005Τ 

ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

40 

1.04 

45 

274. 

ΝΕΡΗΚΑΕ 5Τ-200 

ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

40 

1.05 

45 

275. 

ΟΡΎ5ΤΑΙ-34005Τ 

ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

40 

1.25 

45 

276. 

ΝΕΡΗΚΑΕ 5Τ-300 

ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

40 

1.30 

45 

277. 

ΑΚΥΕΑΝΕ-Η4 

ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.35 

45 

278. 

ΘΚΥ5ΤΑΕ-40005Τ 

ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

40 

1.53 

50 

279. 

ΑΚΥΕΑΝΕ-Η6 

ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.57 

50 

280. 

ΝΕΡΗΚΑΕ 5Τ-400 

ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

40 

1.65 

50 

281. 

ΑΚΥΕΑΝΕ-Η9 

ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

2.01 

50 

282. 

ΝΕΡΗΚΑΕ 5Τ-500 

ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

40 

2.15 

50 

283. 

ΗΕ-400 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

0.90 

30 

284. 

Ηΰ-500 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.10 

30 

285. 

ΗΕ-600 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.60 

30 

286. 

ΗΟ-700 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

2.00 

30 

287. 

ΘΙΑΘΕΡΑΕ 12 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.20 

35 

288. 

ΡΙΑΟΕΡΑΙ 14 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.40 

35 

289. 

ϋΙΑΘΕΡΑΕ 16 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.60 

35 

290. 

ϋΙΑΟΕΡΑί 20 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

2.00 

35 

291. 

ΑΚΥΕΑΝΕ-Μ4 

ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.35 

40 

292. 

ΑΚΥΕΑΝΕ-Μ6 

ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.62 

40 

293. 

ΑΚΥΕΑΝΕ-Μ9 

ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

2.01 

40 

294. 

ΜΡ 1040 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ ΜΡ 

40 

1.00 

45 

295. 

ΡΕ 1040 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ ΗΡ 

40 

1.00 

45 

296. 

ΜΡ 1240 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ ΜΡ 

40 

1.20 

45 

297. 

ΡΕ 1240 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ ΗΡ 

40 

1.20 

45 

298. 

ΜΡ 1440 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ ΜΡ 

40 

1.40 

45 

299. 

ΡΕ 1440 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ ΗΡ 

40 

1.40 

45 

300. 

ΜΡ 1640 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ ΜΡ 

40 

1.60 

50 

301. 

ΡΕ 1640 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ ΗΡ 

40 

1.60 

50 

302. 

ΜΡ 1840 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ ΜΡ 

40 

1.80 

50 

303. 

ΡΕ 1840 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ ΗΡ 

40 

1.80 

50 

304. 

ΜΡ 2040 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ ΜΡ 

40 

2.00 

50 

305. 

ΡΕ 2040 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ ΗΡ 

40 

2.00 

50 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α' - ΦΙΛΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 


Α/Α ΦΕΚ 

1952/03 

Ονομασία Φίλτρου 

Μεμβράνη (ες} 

Ποσοστά 
ασθενών / 

Επιφάνεια 

Τιμές 
σε Ευρώ 

ΦΕΚ1952/03 


συνεδριών 


306. 

ΗΡ 0808 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

0.80 

30 

307. 

ΗΡ 0908 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

0.90 

30 

308. 

ΗΡ 1008 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

0.95 

30 

309. 

ΗΡ 1108 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.10 

30 

310. 

ΗΡ 1308 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.30 

30 

311. 

ΗΡ 2308 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.40 

30 

312. 

ΗΡ 1508 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.50 

30 

313. 

ΗΡ 1808 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.80 

30 

314. 

ΗΡ 2008 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

2.00 

30 

315. 

ΗΡ 2608 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

2.60 

30 

316. 

ΜΘ 1018 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠ. ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ (5ΜΘ 

60 

1.00 

35 

317. 

ΜΘ 1218 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠ. ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ (5ΜΘ 

60 

1.20 

35 

318. 

ΜΘ 1418 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠ. ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ (5ΜΘ 

60 

1.40 

35 

319. 

ΜΘ 1618 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠ. ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ (5Μ0 

60 

1.60 

35 

320. 

ΜΘ 1818 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠ. ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ (5Μ0 

60 

1.80 

35 

321. 

ΜΘ 2018 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠ. ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ (5ΜΘ 

60 

2.00 

35 

322. 

Ι_Ρ 1040 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΑΦΟΝΗ ΜΡ 

60 

1.00 

40 

323. 

1Ρ 1240 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ ΜΡ 

60 

1.20 

40 

324. 

1Ρ 1440 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΑΦΟΝΗ ΜΡ 

60 

1.40 

40 

325. 

1Ρ 1640 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ ΜΡ 

60 

1.60 

40 

326. 

1Ρ 1840 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΑΦΟΝΗ ΜΡ 

60 

1.80 

40 

327. 

ΕΡ 2040 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ ΜΡ 

60 

2.00 

40 

328. 

ΗΕΜΟΡΙΕΤΕΚ-6Ξ 

ΠΟΛΥΑΜΙΔΗ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ 

40 

0.60 

45 

329. 

ΡΟΕΥΡΕΕΙΧ-65 

ΠΟΛΥΑΜΙΔΗ ΑΣ ΥΜ ΜΕΤΡΙΚΗ 

40 

0.60 

45 

330. 

ΡΘΕΥΡΕΕΙΧ-140Η 

ΠΟΛΥΑΜΙΔΗ ΑΣ ΥΜ ΜΕΤΡΙΚΗ 

40 

1.40 

45 

331. 

ΡΟΕΥΡΕΙΙΧ-145 

ΠΟΛΥΑΜΙΔΗ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ 

40 

1.40 

45 

332. 

ΡΟΕΥΡΕΙΙΧ-170Η 

ΠΟΛΥΑΜΙΔΗ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ 

40 

1.70 

50 

333. 

ΡΟΕΥΡΕΕΙΧ-175 

ΠΟΛΥΑΜΙΔΗ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ 

40 

1.70 

50 

334. 

ΡΟΕΥΡΕΙΙΧ-210Η 

ΠΟΛΥΑΜΙΔΗ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ 

40 

2.10 

50 

335. 

ΡΟΕΥΡΕΕΙΧ-215 

ΠΟΛΥΑΜΙΔΗ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ 

40 

2.10 

50 

336. 

ΡΟΕΥΡΕΕΙΧ-245 

ΠΟΛΥΑΜΙΔΗ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ 

40 

2.40 

50 

337. 

100 Η6 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

0.22 

30 

338. 

ΑΕ\Λ/ΑΕΕ ΰΡ5-Ρΐυ5-11 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.10 

30 

339. 

ΑΕ\Λ/ΑΕΕ ΘΡ5-ΡΕυ5-12 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.30 

30 

340. 

Αί\Λ/ΑΕΕ αΡ5-Ρίυ5-16 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.70 

30 

341. 

ΑΕ\Λ/ΑΕΕ (3Ρ5-Ρίυ5-20 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.80 

30 

342. 

ΡΟΕΥΡΕυΧ-14Ε 

ΠΟΛΥΑΜΙΔΗ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ 

60 

1.40 

40 

343. 

ΡΟΕΥΡΕΕΙΧ-6Ε 

ΠΟΛΥΑΜΙΔΗ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ 

60 

1.40 

40 

344. 

ΡΟΕΥΡΕυΧ-17Ε 

ΠΟΛΥΑΜΙΔΗ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ 

60 

1.70 

40 

345. 

ΡΟΕΥΡΕΕΙΧ-8Ε 

ΠΟΛΥΑΜΙΔΗ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ 

60 

1.70 

40 

346. 

ΡΟΕΥΡΕϋΧ-ΙΟΕ 

ΠΟΛΥΑΜΙΔΗ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ 

60 

2.10 

40 

347. 

ΡΟΕΥΡΕΕΙΧ-21Ε 

ΠΟΛΥΑΜΙΔΗ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ 

60 

2.10 

40 

348. 

ΡΧ-40 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

0.60 

45 

349. 

Ρ40 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

0.70 

45 

350. 

Ρ405 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

0.70 

45 

351. 

Ρ50 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.00 

45 

352. 

Ρ505 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.00 

45 

353. 

ΡΧ-50 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.00 

45 

354. 

Ρ60 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.30 

45 

355. 

Ρ605 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.30 

45 

356. 

ΗΡ-60Ε5 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.30 

45 

357. 

ΡΧ-60 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.40 

45 

358. 

Ρ705 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.60 

50 

359. 

ΡΧ-80 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.80 

50 

360. 

ΗΡ-80 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.80 

50 

361. 

ΗΡ-80Ε5 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.80 

50 

362. 

ΗΡ-805 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.80 

50 

363. 

ΡΧ-100 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

2.20 

50 

364. 

ΗϋΡ-1005 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

2.40 

50 

365. 

Ρ4 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

0.70 

40 

366. 

Ρ4-ΗΡ5 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

0.70 

40 
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Α/Α ΦΕΚ 

1952/03 

Ονομασία Φίλτρου 

ΦΕΚ1952/03 
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συνεδριών 

Επιφάνεια 

Τιμές 
σε Ευρώ 

367. 

Ρ5 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.00 

40 

368. 

Ρ5-ΗΡ5 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.00 

40 

369. 

Ρ6 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.30 

40 

370. 

Ρ6-ΗΡ5 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.30 

40 

371. 

ΡΧ-60Μ 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.40 

40 

372. 

ΡΧ8 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.40 

40 

373. 

Ρ7 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.60 

40 

374. 

Ρ7-ΗΡ5 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.60 

40 

375. 

Ρ8 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.80 

40 

376. 

Ρ8-ΗΡ5 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.80 

40 

377. 

ΡΧ-80Μ 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.80 

40 

378. 

ΡΧ10 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.80 

40 

379. 

Ρ10-ΗΡ5 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

2.40 

40 

380. 

ΗΡΜ 1005 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ ΜΗΡ 

40 

1.00 

45 

381. 

ΗΡΗ 1305 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ ΜΗΡ 

40 

1.30 

45 

382. 

ΗΡΜ 1305 

Π ΟΛΥΑΙ ΘΕΡΟ ΣΟ ΥΛΦ Ο Ν Η ΜΗΡ 

40 

1.30 

45 

383. 

ΗΡΗ 1605 

Π ΟΛΥΑΙ ΘΕΡΟ ΣΟ ΥΛΦ Ο Ν Η ΜΗΡ 

40 

1.60 

50 

384. 

ΗΡΗ 1805 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ ΜΗΡ 

40 

1.80 

50 

385. 

ΗΙ.-100Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.00 

30 

386. 

ΗΙ.-120Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.20 

30 

387. 

ΗΙ_-130Η5 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.30 

30 

388. 

ΗΙ-160Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.60 

30 

389. 

ΗΙ.-180Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.80 

30 

390. 

ΗΙ_-200Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

2.00 

30 

391. 

ΗΡ-1005 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ ΜΗΡ 

60 

1.00 

40 

392. 

ΗΡ-1305 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ ΜΗΡ 

60 

1.30 

40 

393. 

ΗΡ-1605 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ ΜΗΡ 

60 

1.60 

40 

394. 

ΗΡ-1805 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ ΜΗΡ 

60 

1.80 

40 

395. 

ΘΙ_* 0081Ι_ 

ΚΟΥΠΡΑΜΜΩΝΙΟ ΚΑΥΟΝ 

60 

0.80 

25 

396. 

ει_*ειοιι 

ΚΟΥΠΡΑΜΜΩΝΙΟ ΚΑΥΟΝ 

60 

1.00 

25 

397. 

<3Ι_*(310ΝΙ_ 

ΚΟΥΠΡΑΜΜΩΝΙΟ ΚΑΥΟΝ 

60 

1.00 

25 

398. 

0Ι_*0121Ι_ 

ΚΟΥΠΡΑΜΜΩΝΙΟ ΚΑΥΟΝ 

60 

1.20 

25 

399. 

ΘΙ_*Θ12ΝΙ_ 

ΚΟΥΠΡΑΜΜΩΝΙΟ ΚΑΥΟΝ 

60 

1.20 

25 

400. 

ει_*εΐ5ΐι 

ΚΟΥΠΡΑΜΜΩΝΙΟ ΚΑΥΟΝ 

60 

1.50 

25 

401. 

<3Ι_*Θ15ΝΙ_ 

ΚΟΥΠΡΑΜΜΩΝΙΟ ΚΑΥΟΝ 

60 

1.50 

25 

402. 

ΘΙ_*Τ150Ι_Μ 

ΚΟΥΠΡΑΜΜΩΝΙΟ ΚΑΥΟΝ 

60 

1.50 

25 

403. 

<3Ι_*Τ175Ι-Μ 

ΚΟΥΠΡΑΜΜΩΝΙΟ ΚΑΥΟΝ 

60 

1.75 

25 

404. 

<3Ι_*Τ220Ι_Μ 

ΚΟΥΠΡΑΜΜΩΝΙΟ ΚΑΥΟΝ 

60 

2.20 

25 

405. 

ΘΙ_*Ε12ΝΙ_ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗ 

60 

1.20 

35 

406. 

Θ1_*ΕΕ12ΝΙ_ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗ 

60 

1.20 

35 

407. 

<3Ι_*Ε15ΝΙ_ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗ 

60 

1.50 

35 

408. 

0_*ΕΕ15Ν1_ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗ 

60 

1.50 

35 

409. 

ΘΙ_*Ε18ΝΙ_ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗ 

60 

1.80 

35 

410. 

ΘΙ_*ΕΕ18ΝΙ_ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗ 

60 

1.80 

35 

411. 

<3Ι_*Ε20ΝΙ_ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗ 

60 

2.00 

35 

412. 

Οί*ΕΕ20Νί 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗ 

60 

2.00 

35 

413. 

ΜΡ-40 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.00 

45 

414. 

ΜΡ-60 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.30 

45 

415. 

ΜΟ-08 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

0.80 

30 

416. 

ΜΟ-10 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.00 

30 

417. 

ΜΟ-12 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.20 

30 

418. 

ΜΟ-15 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.50 

30 

419. 

ΜΟ-18 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.80 

30 

420. 

ΒΙΟ-Ρ10 

5Μ0 ΒΙΟΡΕυΧ 

60 

1.00 

35 

421. 

ΒΙΟ-Ρ12 

5Μ0 ΒΙΟΡΙ_υΧ 

60 

1.30 

35 

422. 

ΒΙΟ-Ρ15 

5Μ0 ΒΙΟΡΙ_υΧ 

60 

1.60 

35 

423. 

ΜΡ-4 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.00 

40 

424. 

ΜΡ-6 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.30 

40 

425. 

ΑΡ5-550 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.10 

45 

426. 

ΑΡ5-650 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.30 

45 

427. 

ΑΡ5-650ΜΡ 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.30 

45 





7294 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΠΙΝΑΚΑΣ Α' - ΦΙΛΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 


Α/Α ΦΕΚ 

1952/03 

Ονομασία Φίλτρου 

ΦΕΚ1952/03 

Μεμβράνη (ες} 

Ποσοστά 
ασθενών / 
συνεδριών 

Επιφάνεια 

Τιμές 
σε Ευρώ 

428. 

ΡΑΝ-6505Ρ 

ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

40 

1.30 

45 

429. 

ΑΡ5-900 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.80 

50 

430. 

ΑΡ5-900Μϋ 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.80 

50 

431. 

ΡΑΝ-9002Ρ 

ΠΟΛΥΑΚ ΡΥΛΟ ΝΙΤΡΙΛΗ 

40 

1.80 

50 

432. 

ΡΑΝ-10005Ρ 

ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

40 

2.00 

50 

433. 

ΑΡ5-1050 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

2.10 

50 

434. 

ΑΡ5- 1050Μϋ 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

2.10 

50 

435. 

ΑΜ-5ϋ-650υ 

ΚΟΥΠΡΑΜΜΩΝΙΟ ΒΑΥΟΝ 

60 

1.30 

25 

436. 

ΑΜ-Βϋ-7 501) 

ΚΟΥΠΡΑΜΜΩΝΙΟ ΚΑΥΟΝ 

60 

1.50 

25 

437. 

ΑΜ-ΒΙΟ-5001Λ/ΕΤ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

60 

1.10 

35 

438. 

ΑΜ-ΒΙΟ-650 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

60 

1.30 

35 

439. 

ΑΜ-ΒΙΟ-650\Λ/ΕΤ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

60 

1.30 

35 

440. 

ΑΜ-ΒΙΟ-ΗΧ-65 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

60 

1.30 

35 

441. 

ΑΜ-ΒΙΟ-ΗΧ-650 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

60 

1.30 

35 

442. 

ΑΜ-ΒΙΟ-750 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

60 

1.50 

35 

443. 

ΑΜ-ΒΙΟ-7501Λ/ΕΤ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

60 

1.50 

35 

444. 

ΑΜ-ΒΙΟ-ΗΧ-75 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

60 

1.50 

35 

445. 

ΑΜ-ΒΙΟ-ΗΧ-750 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

60 

1.50 

35 

446. 

ΑΜ-ΒΙΟ-ΗΧ-90 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

60 

1.80 

35 

447. 

ΑΜ-ΒΙΟ-1000 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

60 

2.00 

35 

448. 

ΑΜ-ΒΙΟ-1000ΙΛ/ΕΤ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

60 

2.00 

35 

449. 

ΑΜ-ΒΙΟ-ΗΧ-100 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

60 

2.00 

35 

450. 

ΑΜ-ΒΙΟ-ΗΧ-1000 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

60 

2.00 

35 

451. 

ΑΙΤΑΙΒ. 10 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.00 

30 

452. 

ΑΙΤΑΙΒ 12 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.20 

30 

453. 

ΑΙΤΑΙΒ 14 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.40 

30 

454. 

ΑΙΤΑΙΒ 16 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.60 

30 

455. 

ΝΟϋνΕϋ_Ε 10 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

60 

1.00 

35 

456. 

ΝΟϋνΕϋ-Ε 12 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

60 

1.20 

35 

457. 

ΝΟυνΕϋ,Ε 14 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

60 

1.40 

35 

458. 

ΝθυνΕΙ_Ι_Ε 16 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

60 

1.60 

35 

459. 

ΚΡ-201-1.00 

Ε1ΙΑΙ- 

60 

1.00 

40 

460. 

ΚΡ-201-1.0Ω 

ευ Α1_ 

60 

1.00 

40 

461. 

ΚΡ-201-1.0ΓΠ 

Ευ ΑΕ 

60 

1.00 

40 

462. 

ΚΡ-201-1.30 

Ε1ΙΑΙ_ 

60 

1.30 

40 

463. 

ΚΡ-201-1.30 

ΕυΑΙ 

60 

1.30 

40 

464. 

ΚΡ-201-1.3ΓΠ 

ευ ΑΕ 

60 

1.30 

40 

465. 

ΚΡ-201-1.60 

ΕϋΑΙ_ 

60 

1.60 

40 

466. 

ΚΡ-201-1.60 

ΕυΑί. 

60 

1.60 

40 

467. 

ΚΡ-201-1.6ΓΠ 

ευ ΑΕ 

60 

1.60 

40 

468. 

ΚΡ-201-1.80 

ΕϋΑΙ_ 

60 

1.80 

40 

469. 

ΚΡ-201-1.8γπ 

Ε1ΙΑΙ_ 

60 

1.80 

40 

470. 

ΒΙΟ-1000 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ ΗΕ 

40 

1.00 

45 

471. 

ΤΒΙΑ-100 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

40 

1.00 

45 

472. 

ΒΙΟ-1200 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ ΗΕ 

40 

1.20 

45 

473. 

ΤΒΙΑ-120 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

40 

1.20 

45 

474. 

ΒΙΟ-1400 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ ΗΡ 

40 

1.40 

45 

475. 

ΤΡΙΑ-140 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

40 

1.40 

45 

476. 

ΒΙΟ-1600 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ ΗΡ 

40 

1.60 

50 

477. 

ΤΒΙΑ-160 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

40 

1.60 

50 

478. 

ΒΙΟ-1800 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ ΗΡ 

40 

1.80 

50 

479. 

ΤΒΙΑ-180 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

40 

1.80 

50 

480. 

ΒΙΟ-2000 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ ΗΡ 

40 

2.00 

50 

481. 

ΤΒΙΑ-200 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

40 

2.00 

50 

482. 

12 

ΚΟΥΠΡΟΦΑΝΗ 

60 

0.80 

25 

483. 

15 

ΚΟΥΠΡΟΦΑΝΗ 

60 

0.90 

25 

484. 

20 

ΚΟΥΠΡΟΦΑΝΗ 

60 

0.95 

25 

485. 

23 

ΚΟΥΠΡΟΦΑΝΗ 

60 

1.10 

25 

486. 

25 

ΚΟΥΠΡΟΦΑΝΗ 

60 

1.30 

25 

487. 

28 

ΚΟΥΠΡΟΦΑΝΗ 

60 

1.50 

25 

488. 

30 

ΚΟΥΠΡΟΦΑΝΗ 

60 

1.80 

25 
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Α/Α ΦΕΚ 

1952/03 

Ονομασία Φίλτρου 

ΦΕΚ1952/03 

Μεμβράνη (ες} 

Ποσοστά 
ασθενών / 
συνεδριών 

Επιφάνεια 

Τιμές 
σε Ευρώ 

489. 

32 

ΚΟΥΠΡΟΦΑΝΗ 

60 

2.00 

25 

490. 

34 

ΚΟΥΠΡΟΦΑΝΗ 

60 

2.30 

25 

491. 

36 

ΚΟΥΠΡΟΦΑΝΗ 

60 

2.60 

25 

492. 

12Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

0.80 

30 

493. 

15Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

0.90 

30 

494. 

20Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

0.95 

30 

495. 

23Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.10 

30 

496. 

25Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.30 

30 

497. 

28Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.50 

30 

498. 

30Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.80 

30 

499. 

32Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

2.00 

30 

500. 

34Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

2.30 

30 

501. 

36Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

2.60 

30 

502. 

5ΥΝ+100 

ΒΙΟΡίϋΧ 

60 

1.00 

35 

503. 

5ΥΝ+120 

ΒΙΟΡίϋΧ 

60 

1.20 

35 

504. 

5ΥΝ+140 

Βίοριυχ 

60 

1.40 

35 

505. 

5ΥΝ + 160 

Βίορουχ 

60 

1.60 

35 

506. 

5ΥΝ + 180 

ΒΙΟΡίϋΧ 

60 

1.80 

35 

507. 

5ΥΝ+200 

ΒΙΟΡίϋΧ 

60 

2.00 

35 

508. 

ΒΙΟ-100 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.00 

40 

509. 

ΒΙΟ-120 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.20 

40 

510. 

ΒΙΟ-140 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.40 

40 

511. 

ΒΙΟ-160 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.60 

40 

512. 

ΒΙΟ-180 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.80 

40 

513. 

ΒΙΟ-200 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

2.00 

40 

514. 

Β5-1.3υ 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.30 

45 

515. 

ΒΚ-1.6Ρ 

Ρ.Μ.Μ.Α. 

40 

1.60 

50 

516. 

Β5-1.6υ 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.60 

50 

517. 

Β5-1.8ϋ 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.80 

50 

518. 

Β3-0.8Α 

Ρ.Μ.Μ.Α. 

60 

0.80 

40 

519. 

Β3-1.0Α 

Ρ.Μ.Μ.Α. 

60 

1.00 

40 

520. 

Β1-1.3Η 

Ρ.Μ.Μ.Α. 

60 

1.30 

40 

521. 

Β3-1.3Α 

Ρ.Μ.Μ.Α. 

60 

1.30 

40 

522. 

ΒΚ-1.3Ρ 

Ρ.Μ.Μ.Α. 

60 

1.30 

40 

523. 

Β1-1.6Η 

Ρ.Μ.Μ.Α. 

60 

1.60 

40 

524. 

Β3-1.6Α 

Ρ.Μ.Μ.Α. 

60 

1.60 

40 

525. 

ΒΚ-1.6Ρ 

Ρ.Μ.Μ.Α. 

60 

1.60 

40 

526. 

ΒΚ-1.6υ 

Ρ.Μ.Μ.Α. 

60 

1.60 

40 

527. 

Β3-2.0Α 

Ρ.Μ.Μ.Α. 

60 

2.00 

40 

528. 

ΒΚ-2.1Ρ 

Ρ.Μ.Μ.Α. 

60 

2.10 

40 

529. 

ΒΚ-2.1Ρ 

Ρ.Μ.Μ.Α. 

60 

2.10 

40 

530. 

ΒΚ-2.ΐυ 

Ρ.Μ.Μ.Α. 

60 

2.10 

40 

531. 

0ΙΑ0ΑΡ-ΗΙ/Ρ5 8 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

0.80 

45 

532. 

0ΙΑ0ΑΡ-ΗΙ/Ρ5 10 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.00 

45 

533. 

0ΙΑ0ΑΡ-ΗΙ/Ρ5 12 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.20 

45 

534. 

ϋΙΑΟΑΡ-ΗΙ/Ρδ 15 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.50 

50 

535. 

0ΙΑ0ΑΡ-ΗΙ/Ρ5 18 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.80 

50 

536. 

ΡΙΑΟΑΡ-ΗΙ/ΡΒ 20 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

2.00 

50 

537. 

ΟΙΑΟΑΡ-εΕ-ΙΙΟΟ 

ΚΟΥΠΡΟΦΑΝΗ 

60 

1.08 

25 

538. 

ϋΙΑΟΑΡ-ΟΕ-1400 

ΚΟΥΠΡΟΦΑΝΗ 

60 

1.35 

25 

539. 

ΡΙΑΟΑΡ-ΟΕ-ΙδΟΟ 

ΚΟΥΠΡΟΦΑΝΗ 

60 

1.64 

25 

540. 

ΒΙΑΟΑΡ-ΟΕ-2000 

ΚΟΥΠΡΟΦΑΝΗ 

60 

1.95 

25 

541. 

ϋΙΑΟΑΡ-ΗΕ-1200 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.15 

30 

542. 

□ ΙΑΟΑΡ-ΗΕ-120013 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.15 

30 

543. 

ΟΙΑΟΑΡ-ΗΕ-1400 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.36 

30 

544. 

ΟΙΑΟΑΡ-ΗΕ-1400α 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.36 

30 

545. 

ϋΙΑΟΑΡ-ΗΕ-1700 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.72 

30 

546. 

ϋΙΑΟΑΡ-ΗΕ-17000 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.72 

30 

547. 

ΒΙΑΟΑΡ-5ΜΟ-1.0 5ϋ 

5Μ0 

60 

1.00 

35 

548. 

ϋΙΑΟΑΡ-ΒΜΟΙ.Ο 

5Μ0 

60 

1.04 

35 

549. 

ΟΙΑΟΑΡ-5ΜΟ-1.2 5ϋ 

5Μ0 

60 

1.20 

35 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α' - ΦΙΛΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 


Τα 

Τα 

Τα 

Τα 

Τα 

Τα 

Τα 

Τα 

Τα 

Τα 

Τα 

Τα 

Τα 

Τα 

Τα 

Τα 

Τα 

Τα 

Τα 

Τα 

Τα 

Τα 

Τα 


Α/Α ΦΕΚ 

1952/03 

Ονομασία Φίλτρου 

ΦΕΚ1952/03 

Μεμβράνη (ες} 

Ποσοστά 
ασθενών / 
συνεδριών 

Επιφάνεια 

Τιμές 
σε Ευρώ 

550. 

ΟΙΑΟΑΡ-5ΜΟ-1.2 

5ΜΩ 

60 

1.24 

35 

551. 

ΟΙΑΟΑΡ-5ΜΟ-1.5 5ϋ 

5ΜΩ 

60 

1.50 

35 

552. 

ΩΙΑΩΑΡ-5ΜΩ-1.5 

5ΜΩ 

60 

1.54 

35 

553. 

ΩΙΑΩΑΡ-5ΜΩ-1.8 5ϋ 

5ΜΩ 

60 

1.80 

35 

554. 

0ΙΑ0ΑΡ-5Μ0-1.8 

5ΜΩ 

60 

1.84 

35 

555. 

ϋΙΑΩΑΡ-Ι-0/Ρ5 1.0 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.00 

40 

556. 

ΩΙΑΩΑΡ-Γ0/Ρ5 1.2 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.20 

40 

557. 

ΩΙΑΩΑΡ-Ε0/Ρ5 1.5 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.50 

40 

558. 

0ΙΑ0ΑΡ-Ε0/Ρ5 1.8 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.80 

40 

559. 

ΩΙΑ0ΑΡ-Ε0/Ρ5 2.0 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

2.00 

40 


Φίλτρα με Α/Α από 1-20 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας ΑΚΠΊ ΑΕ, του οίκου ΝΙΚΚΙδΟ, προέλευσης ΙΑΠΩΝΙΑΣ/ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 
Φίλτρα με Α/Α από 21-41 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας ΑΚΤϋΡΕ ΑΕ, του οίκου ΟΑΜΒΡΟ, προέλευσης ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ/ΣΟΥΗΔΙΑΣ 
Φίλτρα με Α/Α από 42-90 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας ϋΕΜΟ ΑΒΕΕ, του οίκου ΒΕΙΙΧΟ, προέλευσης ΙΤΑΛΙΑΣ 
Φίλτρα με Α/Α από 91-151 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας ϋΕΜΟ ΑΒΕΕ, του οίκου ΝΙΡΡΟ, προέλευσης ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
Φίλτρα με Α/Α από 152-164 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας ΟΙΑΡΗΑΚΜ ΑΕ, του οίκου ΑΙ_Ι_ΜΕΩ, προέλευσης ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 
Φίλτρα με Α/Α από 165-187 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας ϋΙΑΡΗΑΚΜ ΑΕ, του οίκου ΡΙϋΙΑ, προέλευσης ΙΤΑΛΙΑΣ 
Φίλτρα με Α/Α από 188-205 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας ϋΙΟΡΗΑΚ ΑΕ, του οίκου ΒΑΧΤΕΡ, προέλευσης ΗΠΑ/ΕΥΡΩΠΗΣ 
Φίλτρα με Α/Α από 206-234 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας ϋΟΟΤΟΡΗΑΚΜΑ ΟΕ, του οίκου ΙΩΕΜδΑ, προέλευσης ΙΣΠΑΝΙΑΣ 
Φίλτρα με Α/Α από 235-238 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας ϋΟΟΤΟΡΗΑΚΜΑ ΟΕ, του οίκου 8ΑΧΟΝΙΑ ΜΕΟΙΟΑΙ, προέλευσης ΓΕΡΜ 
Φίλτρα με Α/Α από 239-272 είναι της προμηθεύτριας - κατασκευάστριας εταιρείας ΕΚΟΟ ΑΕΒΕ, στο εργοστάσιο ΙΩΕΜ5Α, ΙΣΠΑΝΙΑΣ 
Φίλτρα με Α/Α από 273-293 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας Η05ΡΑΕ ΗΕΙ_Ι_Α5, του οίκου ΟΑΜΒΡΟ, προέλευσης ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ/ΣΟΥΗ 
Φίλτρα με Α/Α από 294-327 είναι της προμηθ. - κατασκευάστριας εταιρείας ΕΚΟΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΑΕ, στο εργοστάσιο ΙΩΕΙύ 
Φίλτρα με Α/Α από 328-347 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας ΜΕΟΙΟΑΙ. ΡΚΟϋΙΙΟΤδ ΕΤϋ, του οίκου ΟΑΜΒΡΟ, προέλευσης ΣΟΥΗΔΙΑ 
Φίλτρα με Α/Α από 348-379 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας ΜΕ0Ι5ΡΕ8 3.Α., του οίκου ΡΡΕ3ΕΝΙΙ.Ι5 ΘιττόΗ, προέλευσης ΓΕΡΜΑΝΙΑ: 
Φίλτρα με Α/Α από 380-394 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας ΝΕΡΗΚΟΤΕΟΗ ΑΕ, του οίκου ΗΑΙΩΥΙΕΝΑ ΜΕΟΙΟΑΙ, προέλευσης ΑΙΓΥΓ 
Φίλτρα με Α/Α από 395-412 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας 1/ΕΚΜΑ ϋΚΙΙΟδ ΑΒΕΕ, του οίκου ΤΕΡ1ΙΜΟ - Α3ΑΗΙ, προέλευσης ΙΑΠΩΓ 
Φίλτρα με Α/Α από 413-424 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας \/ΕΚΜΑ 0ΚΙΙΘ8 ΓΑΜΒΡΟΥΛΗΣ ΟΕ, του οίκου ΜΕϋΙΤΕΟΗ, προέλευσης 
Φίλτρα με Α/Α από 425-450 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας Γ.ΚΡΕΞΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ, του οίκου Α3ΑΗΙ ΜΕΟΙΟΑΙ-, προέλευσης ΙΑΠΩΙ 
Φίλτρα με Α/Α από 451-458 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ, του οίκου ΚΕΝΑ5ΕΙΕ0Τ, προέλευσης ΓΕΡ 
Φίλτρα με Α/Α από 459-469 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας ΝΤΙΑΛ Α.Ε., του οίκου ΚΙΙΡΑΡΑΥ ΜΕϋΙΟΑΙ-, προέλευσης ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
Φίλτρα με Α/Α από 470-513 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας ΝΤΙΑΛΜΕΝΤΙΚΑ Α.Ε., του οίκου ΗΕΙΒΙΟ, προέλευσης ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
Φίλτρα με Α/Α από 514-530 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας ΟΜΙΚΡΟΝ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΑΕ, του οίκου ΤΟΚΑΥ, προέλευσης ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
Φίλτρα με Α/Α από 531-559 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας ΠΑΡΟΦΙΛ ΟΕ, του οίκου ΒΡΑίΙΝ, προέλευσης ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β' - Ειδικά Φίλτρα, Ειδικών μεθόδων 
Για οξείες νεφρικές ανεπάρκειες και φαρμακευτικές δηλητηριάσεις 


Α/Α 

Α/Α ΦΕΚ 

1952/03 

Ονομασία Φίλτρου 

1 

560 

ϋΙΑΕΙΕΤΕΚ ϋ-20ΝΚ 

2 

561 

ϋΙΑΕΙΕΤΕΚ ϋ-20ΝΚ (ΣΕΤ) 

3 

562 

ϋΙΑΕΙΙ_ΤΕΚ ϋ-30ΝΚ 

4 

563 

ϋΙΑΕΙΕΤΕΚ ϋ-30ΝΚ (ΣΕΤ) 

5 

564 

ΚΕΝΑΕΙΟ ΗΕ 1200 

6 

565 

ΚΕΝΑΕΙΟ ΗΕ 1200 (ΣΕΤ) 

7 

566 

ΡΕΝΑΕΙΟ ΗΕ 2000 

8 

567 

ΚΕΝΑΕΙΟ ΗΕ 2000 (ΣΕΤ) 

9 

568 

ΡΕΝΑΕΙΟ ΗΕ 400 

10 

569 

ΡΕΝΑΕΙΟ ΗΕ 400 (ΣΕΤ) 

11 

570 

Ρ.ΕΝΑΕΙΟ ΗΕ 700 

12 

571 

ΡΕΝΑΕΙΟ ΗΕ 700 (ΣΕΤ) 

13 

572 

ΡΕΝΑΕΙΟ ΗΕ ΜΙΝΙΕΙίΤΕΡ Ρ1_υ5 

14 

573 

ΡΕΝΑΕΙΟ ΗΕ ΜΙΝΙΕΙίΤΕΡ ΡΙΟΙΒ (ΣΕΤ) 

15 

574 

ΜΙΝΙΕΙΟν/ 10 

16 

575 

ΜυιτίΕΐον/100 ΚΙΤ Αο 

17 

576 

ΜυΐΤΙΕΙΟν/ 100 ΚΙΤ Β22 

18 

577 

ΜυΐΤΙΕΙΟνν 100 ΚΙΤ Β32 

19 

578 

ΜυΐΤΙΕΙΟνν 60 ΚΙΤ Αο 

20 

579 

ΜυΐΤΙΕΙΟνν 60 ΚΙΤ Β22 

21 

580 

ΜΙΙΙΤΙΕΙΟΜ 60 ΚΙΤ Β32 

22 

581 

ΜυΐΤΙΕΙΟΜ 60 5 ΚΙΤ 

23 

582 

ΡΚΙ5ΜΑ ΗΕ 1000 5ΕΤ 

24 

583 

ΡΚΙ5ΜΑ Μ10 5ΕΤ 

25 

584 

ΡΚΙ5ΜΑ Μ100 5ΕΤ 

26 

585 

ΡΚΙ5ΜΑ Μ60 5ΕΤ 

27 

586 

Βί-640-ΚΙΤ (0568802) 

28 

587 

Βί-640-ΚΙΤ (0568803) 

29 

588 

Βί-640-ΚΙΤ (0568820) 

30 

589 

Βί-680-ΟΑνΗ ΚΙΤ/ϋΒ (0568610) 

31 

590 

Βί-680-εΑνΗ ΚΙΤ/ϋΒ (0568611) 

32 

591 

Βί-680-ΟΑνΗ ΚΙΤ/ϋΒ (0568612) 

33 

592 

ΒΙ_-680-Ρ01_ΥαΑ\/Η ΚΙΤ (0568710) 

34 

593 

Βί-680-ΡΟίΥαΑνΗ ΚΙΤ (0568711) 

35 

594 

Βί-δεΟ-ΡΟίΥΟΑνΗ ΚΙΤ (0568712) 

36 

595 

Βί-690-ΚΙΤ (ΙΒ0567600) 

37 

596 

ΒΕ-690-ΚΙΤ (ΙΒ0567610) 

38 

597 

50-30 

39 

598 

50-8 

40 

599 

50-8 Ρΐυ5 

41 

600 

ΜΙΝΙΕίΟ\Α/ 10 

42 

601 

ΜυιτίΕΐονζ 100 ΚΙΤ Αο 

43 

602 

ΜυίΤΙΡίΟν/ 100 ΚΙΤ Β22 

44 

603 

ΜΙΠ-ΤΙΡΙΟΜ 100 ΚΙΤ Β32 

45 

604 

ΜυΐΤΙΕΙΟν/ 60 ΚΙΤ Αο 

46 

605 

ΜυΐΤΙΕΙΟν/ 60 ΚΙΤ Β22 

47 

606 

ΜυΐΤΙΕΙΟνν 60 ΚΙΤ Β32 

48 

607 

ΜυίΤΙΕίΟνν 60 5 ΚΙΤ 


ΤΙΜΕΣ 

Μεμβράνη (ες) ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 130 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 170 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 130 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 170 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 130 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 170 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 130 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 170 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 130 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 170 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 130 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 170 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 130 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 170 

ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 220 

ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 140 

ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 140 

ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 140 

ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 140 

ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 140 

ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 140 

ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 140 

ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ 220 

ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 220 

ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 160 

ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 160 


240 

240 

240 

120 

120 

120 

140 

140 

140 

220 

220 


ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ + 5ΜΟ 100 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ + 5ΜΟ 100 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ + 3ΜΟ 100 

ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 220 

ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 140 

ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 140 

ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 140 

ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 140 

ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 140 

ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 140 

ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 140 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β' - Ειδικά Φίλτρα, Ειδικών μεθόδων 
Για οξείες νεφρικές ανεπάρκειες και φαρμακευτικές δηλητηριάσεις 


Α/Α ΦΕΚ 
1952/03 


Ονομασία Φίλτρου 


Μεμβράνη (ες) 


ΤΙΜΕΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 


49 

608 

ΡΚΙ5ΜΑ ΗΡ 1000 5ΕΤ 

ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ 

220 

50 

609 

ΡΡΙ5ΜΑ Μ10 5ΕΤ 

ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

220 

51 

610 

ΡΡΙ5ΜΑ Μ100 5ΕΤ 

ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

160 

52 

611 

ΡΡΙ5ΜΑ Μ60 5ΕΤ 

ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

160 

53 

612 

Α050ΚΒΑ-1500 

ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ 

140 

54 

613 

Α050ΚΒΑ-3000 

ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ 

140 

55 

614 

Αν 603 

ΠΟΛΥΑΜΙΔΗ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ 

140 

56 

615 

υιτκΑ ΡΕυχ-Αν-ιοοο3 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ υΡ 

130 

57 

616 

υΕΤΚΑ ΡΕυΧ-Αν-4005 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ υΡ 

130 

58 

617 

υΕΤΚΑ ΡΕυΧ-Αν-6003 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ υΡ 

130 

59 

618 

ΣΕΤ α/νΗ 400 

- 

180 

60 

619 

ΣΕΤ α/νΗ 400 ΟΑΤΗΕΤΕΡ 

- 

200 

61 

620 

ΣΕΤ ΟΛ/Η 600 

- 

180 

62 

621 

ΣΕΤ ΟΛ/Η 600 ΟΑΤΗΕΤΕΡ 

- 

200 

63 

622 

ΣΕΤ ΟΛ/Ηϋ 600 

- 

180 

64 

623 

ΣΕΤ ΟΛ/ΗΟΡ 1000 

- 

220 

65 

624 

ΣΕΤ ΟΛ/ΗΟΡ 600 

- 

220 

66 

625 

ΣΕΤ Ην-ΟΛ/Η 1000 (ΗίηΙι νοΙυπιε \Λ/Η) 

- 

220 

67 

626 

ϋΙΑΟΑΡ ΑΟυΤΕ-Ε 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

160 

68 

627 

ϋΙΑΟΑΡ ΑΟυΤΕ-Μ 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

160 

69 

628 

ΡΙΑΟΑΡ ΑθυΤΕ-5 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

160 


- Τα Φίλτρα με Α/Α από 560-573 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας ΑΚΙΤΙ ΑΕ, του οίκου ΜΙΝΝΤΕΟΗ, προέλευσης ΗΠΑ 

- Τα Φίλτρα με Α/Α από 574-585 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας ΑΚΤίΙΡΕ ΑΕ, του οίκου ΟΑΜΒΚΟ, προέλευσης ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, 

- Τα Φίλτρα με Α/Α από 586-599 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας ΟΕΜΟ ΑΒΕΕ, του οίκου ΒΕΕΕΟΟ, προέλευσης ΙΤΑΛΙΑΣ 

- Τα Φίλτρα με Α/Α από 600-611 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας Η05ΡΑΙ ΗΕΙ.Ι.Α5, του οίκου ΟΑΜΒΡΟ, προέλευσης ΓΕΡΜΑ 

- Τα Φίλτρα με Α/Α από 612-614 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας ΜΕΩΙΟΑΙ. ΡΚΟϋΙΙΟΤδ Ι_ΤΡ, του οίκου ΟΑΜΒΚΟ, προέλευσ 

- Τα Φίλτρα με Α/Α από 615-625 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας ΜΕΩΙ5ΡΕ5 5.Α., του οίκου ΡΚΕΞΕΝΙΕΙΞ ΟιτιβΗ, προέλευσηι 

- Τα Φίλτρα με Α/Α από 626-628 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας ΠΑΡΟΦΙΛ ΟΕ, του οίκου ΒΡΑΕΙΝ, προέλευσης ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 





